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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


DELIBERAZIONE 1° luglio 2008. 


Definizione degli interventi successivi alla conclusione del processo di rinegoziazione dei contratti di compravendita all’in- 
grosso di gas naturale ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 marzo 2007, n. 79/07. (Delibera- 
zione ARG/gas 89/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione dell’1 luglio 2008 


Visti: 
e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 
e ildecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
e lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 
+ lalegge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decretoegge 18 giugno 2007, n. 


73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia 
di liberalizzazione dei mercati dell’energia; 

e ildecreto del Presidente del Consiglio dei ministn DI ottobre 2002; 

e la deliberazione dell’ Autorità per l'energia elétirica e 11 gas (di seguito: l’ Autorità) 
22 aprile 1999, n. 52/99; 

e ladeliberazione dell’ Autorità 18 ottobre 2001) n. 229/01 (di seguito: deliberazione 
n. 229/01); 

e la deliberazione dell’ Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 come pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ataliana n. 293 del 13 dicembre 2002 (di 
seguito: deliberazione n. 195/02); 

e ladeliberazione dell’ Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02; 

e la deliberazione dell'Autorità "4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: 
deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata; 

e la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n, 248/04 {di seguito: 
deliberazione n. 248/04); 

+ la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione 
n. 65/06); 

e la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2006, n. 68/06 (di seguito: deliberazione 
n. 68/06); 

e la deliberazione tell’ Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 {di seguito: deliberazione 
n. 134/06) come successivamente modificata; 

e la delibérazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: 
deliberazione n. 205/06); 

e la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2006, n, 320/06 (di seguito: 
deliberazione n. 320/06); 

e la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 
n 79/07); 

sla deliberazione dell’ Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07; 

e Vil documento per la consultazione 21 maggio 2008, atto n. 12/08, recante 
“Definizioni degli interventi successivi alla conclusione del processo di 
rinegoziazione dei contratti di compravendita all’ingrosso di gas naturale ai sensi 
della deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 marzo 2007, n. 
79/07 {di seguito: documento per la consultazione 21 maggio 2008). 
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Considerato che: 


e con la deliberazione n. 79/07, in esito ad un lungo contenzioso sulla disciplina 
introdotta con la deliberazione n. 248/04, a modifica dei criteri di aggiotmamento 
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione 
n. 138/03, l’ Autorità ha: 

(a) rideterminato 1 valori del corrispettivo variabile, relativo alla 
commercializzazione all’ingrosso (di seguito: CCI) per il periodo compreso 
tra 1 gennaio 2005 (data di entrata in visore della deliberazione n. 248/04) 
e l'1 aprile 2007 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 79/07) 
(articolo 2); 

(b) imposto agli esercenti la vendita all'ingrosso del*gas naturale di offrire ai 
propri clienti, controparti di contratti di“compravendita conclusi 
successivamente all’ 1 gennaio 2005 e in essere.iel periodo 1 gennaio 2006 — 
30 giugno 2006, nuove condizioni economiche per un valore pari od 
inferiore a quello risultante dalla rideterminazione del CCI (c.d. obbligo di 
rinegoziazione) (commi 1.5 e 1.7); 

(c) riconosciuto, alle parti dei contratti (#44 (b) che rinegozino i prezzi nei 
termini ivi indicati parte degli \@neri così sostenuti (c.d. oneri pro 
rinegoziazione); tali oneri sono stati\fissati in un importo pari al prodotto tra 
i volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui alla deliberazione 
n. 138/03 e il 50% della differ&nza derivante dall’applicazione da parte dei 
medesimi esercenti, per il periodo 1 gennaio 2006 — 30 giugno 2006, dei 
valori calcolati ai sensi della deliberazione n. 195/02 (comma 1.$); 

(d) riconosciuto agli esercenti la vendita al dettaglio la facoltà di recuperare, nel 
rispetto dell’obbligo di rinegoziazione sud (b) e dell’applicazione del CCI 
nei valori rideterminatissx2 (a), le somme relative ai parziali conguagli in 
precedenza disposti aYfavore dei clienti finali con deliberazioni n. 65/06, n. 
134/06, n. 205/06e n. 320/06 (comma 1.9); 

(e) previsto che, perteli esercenti la vendita al dettaglio, il riconoscimento degli 
oneri pro rinegoziazione sè (c) nonché dei recuperi sud (d), avvengano, 
nell’ambito diyappositi conguagli con i propri clienti finali, secondo modalità 
da adottare con successivo provvedimento dell’ Autorità (comma 1.10); 

e dagli elementi acquisiti dall’ Autorità emerge che, per sran parte del volume di gas 
naturale oggetto dei contratti soggetti all’obbligo di rinegoziazione e destinato ai 
clienti finalivdi cui alla deliberazione n. 138/03, le parti sono addivenute ad accordi 
coerentincon quanto previsto dai commi 1.5 e 1.7 della deliberazione n. 79/07, e 
che, per i casi in cui tale accordo non si è perfezionato, sono in corso le attività di 
verifica in merito alle responsabilità delle parti, con particolare riferimento a 
possibili condotte abusive da parte degli esercenti la vendita; 

e (Wobbligo di rinegoziazione è finalizzato a trasferire, fino all’esercente la vendita 
all’ingrosso titolare di contratti di importazione, l'eventuale riduzione delle 
condizioni economiche di fornitura conseguenti alla rideterminazione del CCI di 
cui all’articolo 2 della deliberazione n, 79/07; e che tale finalità, nelle more delle 
predette attività di verifica, pone l’esigenza di riconoscere gli oneri pro 
rinegoziazione a tutti gli esercenti la vendita al dettaglio, fatta salva la necessità di 
recuperare — in seguito alle predette verifiche — gli importi riconosciuti a coloro 
che eventualmente risultino responsabili del mancato accordo; 


4° 
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e col documento per la consultazione 21 maggio 2008 l’ Autorità ha illustrato i 
propri orientamenti in merito alla disciplina delle modalità di effettuazione dei 
conguagli sub (e), applicabile a tutti gli esercenti la vendita al dettaglio, 
prevedendo in particolare che: 

- detta disciplina sia improntata ai seguenti criteri generali: 

1) garantire che le condizioni economiche di fornitura, Teome 
rideterminate ed aggiornate dalla deliberazione n. 79/07, siano 
applicate uniformemente a partire dal 2005, anno di entratà4n vigore 
della deliberazione n. 248/04; 

il) salvaguardare, fin dove praticabile, sia il diritto dei clienti ad avere 
restituito quanto loro spettante, sia il loro dovere a-contribuire agli 
oneri pro rinegoziazione disposti dalla deliberaziorie n° 79/07, 

ili) chiudere le partite economiche tuttora aperte. sulle condizioni 
economiche di fornitura, anche con riferimentoGal conguaglio di cui 
al punto 3 della deliberazione n. 68/06, relativa alla componente 
tariffaria dello stoccaggio (di seguito: Q$); 

iv) ottimizzare i costi gestionali delle procedure di conguaglio per gli 
esercenti la vendita al dettaglio; 

- ai fini del calcolo dei conguagli sia presoLin, considerazione il periodo | 
gennaio 2005 — 31 marzo 2007, e sia considerato il CCI effettivamente 
praticato a ciascun cliente finale dall’esertente la vendita al dettaglio, anche 
tenendo conto dei parziali conguagli eventualmente corrisposti ai sensi delle 
deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06: 

- 1 conguagli siano disposti dagli esercenti la vendita al dettaglio nei confronti 
dei clienti finali tuttora serviti, salto il diritto dei clienti finali che hanno 
cambiato fornitore e dei clienti cessati di ottenere, in seguito a specifica 
richiesta, i conguagli loro spettanti limitatamente alla durata della propria 
fornitura; 

- sia riconosciuta agli esercenti>a vendita al dettaglio la facoltà di rateizzare gli 
importi oggetto dei congilagli (se di entità non limitata), fissando un termine a 
tal fine; 

e le osservazioni al documento per la consultazione 21 maggio 2008 hanno 
evidenziato una sostanziale convergenza sulle indicazioni prospettate 
dell’ Autorità, in particolare: 

- la necessità di0trattare in modo contestuale il riconoscimento degli oneri di 
rinegoziazione.e 1 conguagli di cui al comma 1.10 della deliberazione n. 79/07; 

- l’opportunità riconoscere agli esercenti la vendita al dettaglio la facoltà di 
stabilire Amodalità e tempi di esecuzione dei conguagli, funzionali alle 
rispettive, esigenze gestionali ed organizzative, sia pur entro un termine 
prefissato; 

-  l’esigenza di escludere dal conguaglio le partite economiche afferenti al QS, in 
quanto eccessivamente oneroso, sotto il profilo gestionale, per l’esercente la 
vendita; 

e l'esigenza, per l’esercente la vendita al dettaglio, di gestire autonomamente le 
concrete modalità di esecuzione dei conguagli trova un limite: 

- da unlato, nell’esigenza di certezza e trasparenza del sistema che i conguagli 
siano conclusi entro un termine predefinito; 
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-  dall’altro lato, nell’esigenza di assicurare ai clienti finali — a carico dei quali 
eventualmente risultino conguagli per importi di rilievo — la facoltà=di 
rateizzare tali importi, anche tenendo conto della disciplina in materia di 
rateizzazione di cui all’articolo 10 della deliberazione n. 229/01; 

e il conguaglio relativo al OS, disposto dal punto 3 della deliberazione _n>68/06 a 
beneficio del cliente finale, è pari ad importi pressoché nulli, ehe>risultano 
pertanto sproporzionati rispetto ai costi gestionali che l’esercente la-vendita al 
dettaglio dovrebbe sostenere ai fini del loro calcolo per ciascun clierite. 


Ritenuto che sia necessario: 


e definire le modalità di effettuazione dei conguagli di cuial comma 1.10 della 
deliberazione n. 79/09 secondo criteri che assicurino l'applicazione delle condizioni 
economiche di fornitura (come rideterminate ed aggiornate ai sensi della medesima 
deliberazione), contestualmente al recupero, da parte \degli esercenti la vendita al 
dettaglio, degli oneri pro rinegoziazione nonché delle somme eventualmente 
corrisposte ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n, 194/06, n. 205/06 e n. 320/06. 


Ritenuto che sia altresì opportuno: 


e applicare la predetta disciplina a tutti gli esercenti la vendita al dettaglio, fatta 
salva la necessità di recuperare gli omeri)pro rinegoziazione riconosciuti a quegli 
esercenti che eventualmente risultino responsabili del mancato accordo col proprio 
venditore all'ingrosso tenuto all’obbligo di rinegoziazione, 

e che gli esercenti la vendita al dettaglio dispongano i conguagli nei confronti dei 
clienti finali tuttora serviti, salvo il diritto dei clienti finali che hanno cambiato 
fornitore e dei clienti cessati di ottenere, in seguito a specifica richiesta, 1 
conguagli loro spettanti limitatamente alla durata della propria fornitura; 

e fissare un termine entro/ il quale devono essere completati i conguagli, 
assicurando, in caso di cofiguagli a debito del cliente finale per importi di rilievo, 
la rateizzazione ; 

e escludere dal calcolo”del predetto conguaglio le partite relative al QS di cui al 
punto 3 della deliberazione n. 68/06; e che sia pertanto necessario abrogare tale 
disposizione 


DELIBERA 


Articolo 1 
Modalitàdiealcolo del conguaglio ai clienti finali oggetto delle condizioni economiche 
di fornitura di cui deliberazione n. 138/03 


1.1 4A fini del conguaglio di cui all’articolo 1, comma 1.10, della deliberazione n. 
79/07, l’esercente la vendita al dettaglio calcola il valore C*ror, positivo © 
negativo, relativo al 7-esimo cliente finale oggetto delle condizioni economiche di 
fomitura di cui alla deliberazione n. 138/03 e da lui servito in tutto o parte del 
periodo P di cui al successivo comma 1.2. Il valore C°ror è dato da: 


Choi » Cha Coi (€) 
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dove: 

- Chor è la quota di conguaglio correlata ai criteri di indicizzazione del CCI, di 
cui al successivo comma 1.2; 

s Cel quota di conguaglio, sempre positiva, correlata agli oneri pre 
rinegoziazione definiti ai sensi dell’articolo 1.8 della deliberazione n. 79/07'e 
di cui al successivo comma 1.3. 

1.2 La quotaC, JE è calcolata mediante la seguente formula: 
CÈ, = VEL «(Cermis ccm*7) (€), 
JP 

dove: 

= E; è l’energia (Gj) prelevata nel j-esimo trimestre dal 4-esimo.cliente finale 
oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla.deliberazione n. 
138/03: 

— — CCTperlet è il CCI del j-esimo trimestre, applicato al4-esimo cliente finale 
oggetto delle condizioni economiche di fornitura dicui alla deliberazione n. 
138/03, al netto del parziale conguaglio sià erogato nel medesimo trimestre 
ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06, 

5 CCI; è Il CCI del j-esimo trimestre, aggiornato con i valori di cui 
all’articolo 2 della deliberazione n. 79/07; 

-  Pèl’insieme dei trimestri tra l1 gennaio 200%e il 31 marzo 2007. 

1.3. La quota Cor! è calcolata mediante la seguente formula: 
ch, = 0,5x DUEf x(Cc1s 2 901) (e), 


+R 


= CCI?" è il CCI del j-esimo trimestre, aggiornato mediante i criteri della 
deliberazione n. 195/02; 

-  Rèil primo semestre 2006, 

= CCI” e E} sono definitital comma precedente. 


Articolo 2 
Criteri generali di applicazione dei conguagli 


2.1 Nel caso in cui il valorè C"rar di cui all’articolo 1 sia positivo, l’esercente la 
vendita al dettaglio esegue 1 conguagli entro 8 (otto) mesi dall’entrata in vigore del 
presente provvedimento. 

2.2 Nel caso in cui îyalore Chror di cui all’articolo 1 sia negativo, l’esercente la 
vendita al dettàgho: 

- ai clieriti, finali con consumi fino a 5000 me/anno, consente la rateizzazione 
degliimporti con le modalità previste dall'articolo 10 della deliberazione n. 
22901 qualora, in deroga a quanto previsto dal comma 10.3, lettera a) del 
medèsimo articolo, l'ammontare del conguaglio sia superiore al doppio 
dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette relative al periodo 1 gennaio 
2005 — 31 marzo 2007, 

- ai clienti finali con consumi superiori a 5000 me/anno, consente la 
rateizzazione degli importi alle condizioni e secondo le modalità di cui al 
precedente alinea, e comunque in modo tale che l’esecuzione dei conguagli 
si concluda entro 8 (otto) mesi dall’entrata in vigore del presente 
provvedimento; 
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- informa clienti finali nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile “della 
possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti emdelle 
relative modalità. 

2.3 L’esercente la vendita al dettaglio comunica all'Autorità entro 10 (dieci) mesi 
dall’entrata in vigore del presente provvedimento i dati relativi alemùmero dei 
clienti interessati ed agli importi oggetto dei suddetti conguagli. 


Articolo 3 
Clienti cessati o che hanno cambiato fornitore successivamente dl gennaio 2005 


3.1 Resta fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato 
fornitore o per i quali cessa l’erogazione del servizio) a partire dall’1 gennaio 
2005, di ottenere, su richiesta, dall’esercente la vendita che lo ha servito nel 
periodo P di cui all'articolo 1, comma 1.2, i conguagli derivanti dall’applicazione 
delle modalità di cui al medesimo articolo 1,-limitatamente alle quote ancora 
spettanti al momento della cessazione del rapperto contrattuale con l’esercente. 


Articolo 4 
Disposizioni finali 


4.1 Il punto 3 della delibera n. 68/06 è abrogato. 

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore 
dalla data della sua prima pubblicazione. 


Città, 1° luglio 2008 
Il presidente: ORTIS 
08A05904 


22-8-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 196 


DELIBERAZIONE 3 luglio 2008. 


Disposizioni urgenti in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale. (Deliberazione ARG4ga®90/08). 
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 3 luglio 2008 


Visti: 

»°ladirettiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003; 

+ lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

* ildecretolegislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

» il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n.° 798 e, in 
particolare, l’articolo 14, 

+ la deliberazione dell'Autorità per l’energia elettrica e il/pas (di seguito: 
l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97, 

« ladeliberazione dell’ Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99; 

» la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n, 168/04 come 
successivamente modificata e integrata e, in particolare’ Allegato A (di seguito: 
Testo integrato della qualità dei servizi cas); 

« la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 (di seguito: 
deliberazione n, 234/07), 

* ladeliberazione dell’ Autorità 8 gennaio 2008 GOP 1/08; 

» la segnalazione dell’ Autorità al Parlamento è al Governo in tema di misura del 
gas nelle attività di distribuzione e fornitùtavai clienti finali del 16 marzo 2008, 
PAS 1/08; 

» ladeliberazione dell’ Autorità 29 aprile 2008, ARG/gas 51/08; 

sil documento per la consultazione 15 febbraio 2008, DCO 1/08, intitolato 
“Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del 
gas nel III periodo di regolazione)(2009-2012)” (di seguito: primo documento 
per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo 
periodo regolatorio); 

+ le osservazioni inviate dai soggetti interessati al primo documento per la 
consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo 
regolatorio. 


Considerato che: 


» con la deliberazione ARG/gas 51/08 l'Autorità, tenuto conto delle osservazioni 
inviate al primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità 
dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio, ha modificato le disposizioni 
contenute nel Testo integrato della qualità dei servizi gas in tema di verifica del 
gruppo di misura su richiesta del cliente finale, riservandosi di completare la 
revisione di tale disciplina a valle del procedimento avviato con la deliberazione 
n234707; 

e dfimassociazione dei consumatori ha evidenziato la necessità di riferire la verifica 
del sruppo di misura alla normativa vigente in materia, mentre un’azienda di 
distribuzione ha segnalato che le verifiche in campo dei gruppi di misura sono 
effettuate con riferimento alla norma tecnica UNI 11003 del 2002, che prevede 
errori massimi nella misura diversi e maggiori rispetto a quelli fissati dalla 
normativa metrologica vigente; 
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* le disposizioni introdotte dall’Autorità con la deliberazione ARG/gas 51/08 
stabiliscono nuovi obblighi in capo ai distributori a tutela dei consumatorieità 
funzione dell'esito della verifica del gruppo di misura, con decorrenza dalla datà 
di pubblicazione di tale provvedimento; 

» pertanto, ai fini dell’applicazione delle direttive emanate dall’ Autorità, ©&ufgente 
eliminare ogni dubbio interpretativo chiarendo quale sia la normativa di 
riferimento al fine di fornire un quadro certo agli operatori ed evitate effetti 
negativi per i consumatori; 

*  dueassociazioni di distributori di gas e singole imprese, anche a fronte dei primi 
mesi di applicazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione ARG/gas 
51/08, hanno fatto pervenire agli uffici dell’Autorità4 delle richieste di 
chiarimento, evidenziando, tra l’altro, nel caso di sostituzione dei sruppi di 
misura non conseguente ad una richiesta di verifica da parte del cliente finale: 

a. l’opportunità di ben esplicitare la non applicazione dei nuovi obblighi 
informativi, definiti dall’ Articolo 43, comma 43M], nei casi di sostituzione 
del gruppo di misura conseguente a chiamata di pronto intervento; 

b. alcune difficoltà operative dovute alla mancanza di una tempistica certa di 
ricezione della conferma della richiesta. 


Ritenuto che: 


*° ai fini dell'attuazione delle direttive emanate dall’ Autorità in tema di richiesta 
della verifica del sruppo di misura st Tithiesta del cliente finale, ferma restando 
l’applicazione della normativa vigente per la verifiche di gruppi di misura del 
gas in esercizio, sia necessario chiarire quale sia la norma di riferimento per la 
valutazione degli esiti della verifica del gruppo di misura e che, con riferimento 
agli errori massimi di misuyfa, essa non possa che essere la normativa 
metrologica visente; 

* sia pertanto urgente, al fine di assicurare l'immediata tutela degli utenti secondo 
i parametri della metrolegia legale, chiarire che articolo 43 del Testo integrato 
della qualità dei servizi, gas deve essere interpretato in conformità al principio 
secondo il quale la,nòrmativa metrologica prevale sulla normativa tecnica, con 
specifico riguardo gli errori massimi di misura; 

+ pertanto, qualora.la verifica del gruppo di misura conduca all’accertamente di 
errori superiàri a quelli massimi tollerati dalla normativa metrologica vigente, 
l’esito della verifica debba considerarsi negativo con l’applicazione dei 
conseguenti\obblighi per il distributore di gas previsti dal vigente Testo integrato 
della qualità dei servizi gas; 

* sia opportuno accogliere l’istanza di chiarimento avanzata da alcuni soggetti in 
tenia di pronto intervento nonché favorire l'efficienza dei processi tramite una 
ulteriore definizione di obblighi informativi in capo agli esercenti; 

» Al fine di rendere esplicito detto chiarimento interpretativo sia opportuno 
modificare l’articolo 43 del suddetto Testo integrato 
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DELIBERA 


I. ll riferimento alla normativa tecnica vigente contenuto nell’articolo 43 dell’ Allegato 
A alla deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, 
n. 168/04, deve essere interpretato nel senso che alla valutazione degli esiti della 
verifica del gruppo di misura, con specifico riguardo agli errori massimi di misura, 
si applica quanto disposto in merito dalla normativa metrologica vigente; 

2. Al fine di rendere esplicito tale chiarimento interpretativo, nonché di accogliere 

l’istanza di chiarimento avanzata da alcuni soggetti in tema di pronto intervento e di 

obblighi informativi, l'articolo 43 dell’ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 

168/04 è così modificato: 

a. ai commi 43.5, 43.7, 43.10, 43.11, lettera c), e 43.12 le parole “normativa 
tecnica vigente” sono sostituite dalle parole “normativa metrologica 
vigente”; 

b. all’articolo 43, comma 43.11, dopo le parole “che non, sia conseguente a 
richieste di verifica da parte dei clienti finali” sono aggiunte le parole 
“oppure ad una chiamata di pronto intervento”; 

c. all’articolo 43, comma 43.11, lettera b), dopo leparole “il diritto del cliente 
finale di richiedere la verifica del sruppo di misura” sono aggiunte le parole 
“nonché i termini entro i quali deve avvemirela Conferma della richiesta”; 

Le modifiche ed integrazioni all’articolo 43 dell*Allegato A alla deliberazione 

dell’Autorità n. 168/04 di cui al punto 2 risuardano anche il Testo integrato delle 

disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura 
del sas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012) che verrà redatto in esito al 
procedimento avviato con la deliberazione(n°234/07. 

4. ll presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità fwww.autorita.energia.it) ed entra in vigore 
dalla data della sua prima pubblicazione; 

5. ll testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/04, come risultante dalle 
modificazioni ed integrazioni appértate con il presente provvedimento, è pubblicato 
sul sito internet dell’ Autorità (Www. autorita energia.it). 


ud 


Città, 3 luglio 2008 
Il presidente: ORTIS 
08405905 
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DELIBERAZIONE 7 luglio 2008. 


Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alle deliberazioni n4166/05 e n. 11/07. 
(Deliberazione ARG/gas 92/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 7 luglio 2008 
Visti: 


* la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2003; 

* lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

*  lalegge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n0273/02); 

e lalesce 27 ottobre 2003, n, 290 (di seguito: lesse n/090/03); 

*  lalegge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04); 

*  lalegge 18 aprile 2005, n. 62; 

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.(di seguito: decreto legislativo n. 
164/00); 

* la deliberazione dell’Autorità per l’enefpgia elettrica e il gas (di seguito: 
l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99 Acome successivamente modificata e 
integrata (di seguito: deliberazione n. $2/99); 

+ la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/0] e sue successive 
modifiche e integrazioni (di seguito»=deliberazione n. 120/01); 

e ladeliberazione dell'Autorità 2V/dicembre 2001, n. 311/01; 

* la deliberazione dell’Autorità ‘7 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02); 

*« la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e sue successive 
modifiche e integrazioni/di seguito: deliberazione n. 138/03); 

* la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: 
deliberazione n. 166/05); 

* la deliberazione ‘dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: 
deliberazione n. 1167705), 

- la deliberazione) dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: 
deliberazione nb,1 78/05}; 

e la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: 
deliberazione n. 168/06), 

+ la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive 
modifiché e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 11/07); 
la deliberazione dell’ Autorità 14 settembre 2007, n. 222/07; 
la deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07; 

* ‘lavmemoria presentata dall'Autorità alla X Commissione delle Attività 
Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati il 3 ottobre 2007, 
in materia di “Problematiche relative all’autosufficienza ed alla sicurezza del 
sistema gas naturale in Italia”; 

«il documento per la consultazione “Criten per la determinazione delle tariffe per 
l'attività di utilizzo dei terminali di Gnl per il terzo periodo di regolazione” del 
13 marzo 2008, DCO 7/08 (di seguito: documento per la consultazione 13 
marzo 2008); 
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» il documento perla consultazione “Tariffe per l'attività di distribuzione e misura 
del sas naturale per il terzo periodo di regolazione — Orientamenti finali” del 18 
giugno 2008, DCO 20/08 (di seguito: documento per la consultazione 18 giugno 
2008). 


Considerato che: 


* in prossimità della scadenza del secondo periodo regolatorio, continuano a 
permanere le criticità, più volte evidenziate, del sistema nazionale di 
approvvigionamento del gas naturale sia con riferimento al rapperto tra 
domanda e offerta, sia con riferimento alla sicurezza delle forniture, nonostante 
i potenziamenti in corso dei gasdotti di interconnessione (con’ l'estero e 
nonostante l’entrata in servizio del nuovo terminale della seciètà Terminale 
GNL Adriatico s.r.l. prevista nel corso dell’anno termico 20082009; 

* il terminale di rigassificazione di gas naturale liquido4 {di seguito: Gnl) 
rappresenta un’efficace componente del sistema nazionale di trasporto, tale da 
garantire che la rete nazionale di trasporto sia alimentata anche da gas allo stato 
liquido e, conseguentemente, tale da concorrere ad assigurare la diversificazione 
geografica delle fonti di approvvigionamento; 

e in virtù di tali considerazioni, con la deliberaziénèyn, 178/05, 1’ Autorità aveva 
ritenuto necessario favorire lo sviluppo di nbevi terminali olire che con il 
differenziale sul capitale investito anche .&arahtendo il ritorno dei costi di 
capitale, anche in caso di mancato utilizzo \dèll’impianto, precisando che tale 
garanzia avrebbe coperto 180% del ricavizdi riferimento attribuiti alla capacità 
di rigassificazione per una durata pari a 20 anni; 

e in particolare, l'Autorità aveva previsto che, a tal fine, con effetto dall’anno 
termico di entrata in esercizio di uN nuovo terminale di Gnl, sarebbe stato 
intredette un fattore di garanzia per la cui copertura sarebbe stata definita una 
apposita componente tariffaria axcarico degli utenti del servizio di trasporto; 

» le modalità attuative della predetta disciplina sono state rinviate dall’ Autorità a 
un successivo provvedimerito;e che tale provvedimento non è stato adottato nel 
precedente periodo di regolazione in quanto l’entrata in esercizio del primo 
terminale di Gnl è prevista per l’anno termico 2008-2009; 

- ai fini della determinazione della nuova disciplina tariffaria per il terzo periodo 
di regolazione e in (coèrenza sia con le esigenze di cui ai precedenti considerati, 
sia con i criteri definiti nel precedente periodo regolatorio, |’ Autorità nel 
documento di consultazione 13 marzo 2008, ha prospettato tra l’altro la 
necessità di: 

a. assicurare_lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione, anche per 
garantirevun’offerta di capacità che assicuri adeguati margini rispetto alla 
esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della 
concorrenza nel mercato interno, confermando la disciplina incentivante 
relativa ai nuovi investimenti adottata nel secondo periodo di regolazione; 

b.(vapplicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio 
del profit sharing, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo 
periodo regolatorio, una quota parte dei maggiori recuperi di produttività 
realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 
178/05; 
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c. applicare il recupero di produttività alle sole componenti del vincolo dei 
ricavi relative ai costi operativi; 

d. sottoporre la quota parte dei ricavi riconducibile alla remunerazione del 
capitale investito netto ad aggiornamento mediante l’applicazione della 
variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi, ed 
aggiornare la quota parte dei ricavi riconducibile agli ammortamerìti in 
coerenza con i meccanismi adottati per l'aggiornamento del \capitale 
investito riconosciuto; 

e. applicare una ripartizione dei ricavi tra le componenti capacity e commodity 
in linea con il precedente periodo regolatorio; 

f. prevedere che nella determinazione della tariffa confluiséano tutti i costi 
riconosciuti per l’erogazione del servizio di rigassificazione offerto 
dall'impresa; e che, per eventuali ulteriori servizi le tariffe siano 
determinate dall’ Autorità sulla base dell’analisi déiXcosti sottostanti, in 
modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei 
recuperi di efficienza; 

g. prevedere che: 

i. il dimensionamento dei corrispettivi unitari, avvenga sulla base della 
capacità massima di rigassificazione del terminale; 

ii. il corrispettivo di entrata alla rete nazionale di gasdotti sia dimensionato 
sulla base della capacità massima di rigassificazione del terminale; 

ili. venga applicata anche ai punti di ‘entrata interconnessi con terminali di 
Gnl la disciplina che prevede conferimenti su base infrannuale e relativi 
corrispettivi  riproporzionati Sulla base di opportuni coefficienti 
moltiplicativi; 

h. confermare la previsione di adottare forme di garanzia che favoriscano la 
realizzazione di terminali /di ngassificazione anche in mancanza 
dell’esenzione dal regime di accesso regolato a terzi ai sensi dell’articolo I, 
comma 17, della lesse n; 239/04; 

i. attuare le previsioni iritema di fattore di garanzia di cui alla deliberazione 
n. 178/05 prevedendé.,in particolare: 

i. un limite di capatità di rigassificazione complessiva nazionale entro il 
quale il fattore%di saranzia debba operare, 

il. l’applicaziohe/del fattore di garanzia anche ai terminali oggetto di 
esenzione, per la quota parte di capacità non esentata, complementare 
all'esenzione medesima nel limite dell’ 80% dei ricavi di capacità; 

ili. l’intredùzione, nell’ambito della tariffa di trasporto, di un corrispettivo 
unitàrio addizionale da applicare al corrispettivo variabile, ovvero di una 
maggiorazione da applicare ai corrispettivi di capacità, 

iv. (l’attribuzione alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: 
Cassa) del ruolo di soggetto compensatore responsabile della gestione del 
gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo di cui al precedente 
numero lil. 


4 
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Considerato inoltre che nell’ambito della consultazione le osservazioni pervenute 
hanno evidenziato le seguenti esigenze: 


e prevedere l’introduzione di nuove catesorie di cespiti, con particolare 
riferimento ai terminali di Gnl caratierizzati da tecnologie fortemente 
innovative, per i quali è necessario prevedere una vita utile tariffaria pari a 20 
anni; 

e non applicare nel caso di nuovi terminali, almeno per un congruo pefiodo di 
tempo, il recupero di produttività, in quante nel caso di realizzazione dibmuove 
infrastrutture con le più recenti tecnologie disponibili non è possibile prevedere 
margini di efficientamento; 

e prevedere una ripartizione dei ricavi tale per cui nella componente di ricavo 
capacity confluiscano i costi di capitale e i costi fissi operativi” mentre nella 
componente commodity confluiscano unicamente i costi opefativi variabili; o, in 
alternativa, prevedere una ripartizione tale per cui le componenti di ricavo di 
capacity e commodity siano rispettivamente pari al 90% èe al 10% dei ricavi 
complessivi riconosciuti all’impresa di rigassificazione; 

e prevedere la determinazione di corrispettivi nei punti\ di entrata interconnessi 
con terminali di Gnl sulla base della capacità\di trasporto prevista in 
conferimento; 

è confermare criteri di rivalutazione del capitaleGiivestito riconosciuto coerenti 
con quelli del precedente periodo regolatorio, al fine di consentire una 
rivalutazione monetaria congruente con gli investimenti storici effettuati e con 
le modalità di determinazione dei costi operativi; 

«in merito ai servizi marittimi di trashettamiento verso i terminali offshore sono 
emerse posizioni divergenti, in particolare: 

a. alcuni operatori hanno manifestato l'esigenza che tali servizi non siano 
soggetti a tariffe regolamentate; 

b. altri, al contrario, ne hannofichiesto l'inclusione nei costi riconosciuti per il 
servizio di rigassificazioné; 

« riconoscere i costi per il ripristino del sito alle condizioni originarie al termine 
dell’attività di rigassificaziòne attraverso una quota di ammortamento; 

e non introdurre meccanismi di efficientamento di consumi e perdite del 
terminale, in quanto generati da fattori esogeni; 

«prevedere corrispettivi infrannuali nei punti di uscita della rete nazionale di 
gasdotti interconnessi con terminali di Gnl al fine di permettere l'avviamento di 
un nuovo terminale di Gnl; 

e nell’ambito della consultazione, in merito al fattore di garanzia, sono emerse 
posizioni divergenti, in quanto: 

a. alcuni0 operatori ne hanno contestato la previsione sostenendo che tale 
meccanismo: 

i. intredurrebbe sussidi incrociati tra diverse attività, alterando le dinamiche 
competitive dei settori e distorcendo i segnali di prezzo per gli utenti dei 
servizi di rigassificazione e di trasporto; 

il. limiterebbe il livello di rischio correlato all’investimento in modo tale da 
pregiudicare le esigenze dei soggetti investitori in nuovi terminali che 
hanno ottenuto un’esenzione dall'accesso di terzi ai sensi dell’articolo 1, 
comma 17, della legge n. 239/04; 
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b. altri operatori, invece, condividendo la necessità di dare attuazione al fattore 

di garanzia, hanno evidenziato: 

i. la necessità di definire criteri e procedure che consentano di individuare 
in modo certo e tempestivo 1 terminali che beneficeranno del fattere di 
garanzia; 

ii. l'esigenza che il fattore di garanzia sia applicabile anche ai terminali per i 
quali sia stata riconosciuta un’esenzione dal diritto di accessa di terzi di 
cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04. 


Considerato infine che, in parallele consultazioni finalizzate alla definizione dei 
nuovi sistemi tariffari in altre attività del settore gas, l’ Autorità6ha)proposto: 


+ l'adozione di criteri parametrici per la determinazionende! capitale circolante 
netto riferiti al valore lordo delle immobilizzazioni, ‘anziché al valore netto, in 
modo da sarantire un riconoscimento costante neltempo e non dipendente dal 
valore residuo del capitale investito riconosciuto; 

* la modifica delle vite utili di alcuni cespiti, accogliendo le richieste degli 
operatori in tal senso; 

+ la variazione di alcuni parametri che determinano la remunerazione del capitale 
investito, per tener conto delle mutate prospettive inflazionistiche e della mutata 
normativa fiscale. 


Ritenuto che sia necessario: 


* ripristinare una durata del periododi regolazione tariffaria pari a quattro anni; 

* assumere il punto di vista del terminale come componente integrato a valle nella 
rete di trasporto nazionale Al fine di favorire la uniforme gestione dei 
meccanismi di incentivazioné finalizzati a predisporre una struttura di ricezione 
del gas di provenienza éstera, favorendo la possibilità di diversificazione delle 
fonti di approvvigionafmerito, 

*° confermare una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture 
di rigassificazione, Mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione 
maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente e per durate 
superiori al pefiedo di regolazione; 

* applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del 
profit sharing, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di 
produttività, realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati; 

s°prevedere/per i nuovi terminali l'applicazione di un recupero di produttività 
nullo=e, per i terminali esistenti, commisurare il recupero di produttività al 
riassobimento del proff? sharing riconosciuto alle imprese in un periodo di $ 
anni; 

» modificare, in analogia con quanto indicato nel documento per la consultazione 
18 giugno 2008, alcune categorie di cespiti per adeguarle alla durata tecnica 
effettiva; 

» aggiornare le quote parti dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale 
investito netto e all’ammortamento secondo i criteri adottati per la regolazione 
del settore elettrico; 
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e prevedere una ripartizione dei ricavi tale per cui nella componente commodity 
confluisca la queta di ricavo riconducibile al costi operativi e nella componente 
capacity confluiscano le quote di ricavo riconducibili al capitale, prevedendo 
che detta componente non possa assumere una percentuale inferiore al 90% dei 
ricavi riconosciuti; 

e determinare il capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del 
valore lordo delle immobilizzazioni; 

e rimandare, a valle di successivi approfondimenti, la definizione della disciplina 
relativa al riconoscimento dei costi di ripristino del sito alle condizioni 
originarie al fine di procedere ai necessari approfondimenti e l’individuazione 
delle vite utili dei nuovi cespiti afferenti tecnologie fortemente innovative per i 
quali, ad oggi, non sono state fornite adeguate evidenze: 

+ prevedere che nella determinazione della tariffa confluiscanò tutti i costi 
riconosciuti per l’erogazione del servizio di rigassificazione offerto 
dall’impresa, e che le condizioni economiche di eventuali ‘ulteriori servizi siano 
approvate dall’ Autorità sulla base dell’analisi dei costi séttostanti; 

e introdurre conferimenti e corrispettivi di capacità di trasporto infrannuale nei 
punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl; 

e prevedere la definizione di un corrispettivo di capàcità di trasporto nel punto di 
entrata interconnesso con terminali di Gnl con riferimento all’intera capacità del 
terminale; 

e prevedere altresi, al fine di permettere le opérazioni di avviamento di un nuovo 
terminale di Gnl, l'introduzione di un cofrispettivo di capacità infrannuale in 
uscita dalla rete nazionale di gasdotti; 

e disporre una deroga alla disciplina relativa alla separazione funzionale di cui 
alla deliberazione n. 11/07, prevedendorche un’impresa verticalmente integrata 
possa gestire congiuntamente le attività di rigassificazione del gas naturale 
liquefatto e del trasporto di gas naturale. 


Ritenuto inoltre che: 


* il fattore di garanzia si pone in linea di continuità con il fattore correttivo 
previsto dalla regolazione tariffaria dell’Autorità per 1 servizi di trasporto, 
stoccaggio e rigassifieazione, mirando ad assicurare una parziale copertura dei 
ricavi relativi all'impegno di capacità in caso di mancato conferimento della 
capacità del terminale; e che pertanto: 

a) in un contesto caratterizzato da una pluralità di terminali, la decisione di 
porre talè copertura a carico dei soli utenti del terminale stesso 
disincentiverebbe l’esito dei successivi conferimenti; 

b) il fattore\di garanzia (come il fattore correttivo) non è idoneo a determinare 
unaziiduzione del livello di rischio nella realizzazione di nuovi terminali tale 
da pregiudicare le esigenze dei titolari di un’esenzione, oppure da incentivare 
utìà indiscriminata realizzazione di nuovi terminali incoerente con le 
effettive esinenze del mercato: 
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+ poiché la capacità oggetto di esenzione, essendo nella piena dispombilità del 
titolare dell’esenzione stessa, risulta già impegnata ai fini del conferimento.è 
terzi, il terminale che beneficia dell’esenzione ha titolo di beneficiare anchédel 
fattore di garanzia nella misura in cui la quota di capacità oggetto di esenzione 
scenda al di sotto della quota di capacità coperta dal fattore di garanzia; 

+ sia necessario confermare altresì, al fine di favorire lo sviluppo_di nuovi 
terminali, le misure relative al fattore di garanzia introdotte dalla deliberazione 
n. 178/05 prevedendo che detto fattore di garanzia operi nei limiti.previsti dalla 
deliberazione n. 178/05, riproporzionati per tener conto della diversa 
ripartizione del ricavo di riferimento; 

«sia necessario dare attuazione alle previsioni in materia di, fattore di garanzia 
definite dalla deliberazione n. 178/05, prevedendo in partitolate: 

a) la definizione di una soglia di capacità tecnica”di rigassificazione 
complessiva del sistema nazionale del gas pari a 95milioni Sme/giorno entro 
la quale operi il suddetto fattore di garanzia insmodo tale da assicurare la 
realizzazione degli interventi strutturali necessaîi per la msoluzione delle 
problematiche relative all’autosufficienza ed alla sicurezza del sistema gas 
nazionale; 

b) l’istituzione di un corrispettivo unitario variabile CI” da applicare come 
maggiorazione del corrispettivo variabil®ydel trasporto al fine di riscuotere 
l'ammontare necessario alla copertura»del fattore di garanzia; 

c) che il corrispettivo unitario variabile di cui alla precedente lettera b) possa 
essere aggiornato anche nel corsò dell’anno termico, a scadenze pretissate e 
che tali scadenze possano esser@eimdividuate con l’ultimo giorno di ciascun 
trimestre, anche in analogia corisquanto è previsto nella regolazione tariffaria 
del servizio elettrico; 

d) che la nuova disciplina decerra dall’anno termico 2008-2009, accordando di 
diritto la titolarità del fattore di garanzia al terminale esistente, e nel 
contempo superare il megcanismo di saranzia dei ricavi attualmente vigente 


DELIBERA 
TITOLO T - DISPOSIZIONI GENERALI 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell’ Articolo 2 del 
decreto-legislativo n. 164/00, le definizioni di cui alle deliberazioni dell’ Autorità 

n. 137/02, n. 166/05, n. 167/05, n. 168/06 e n. 11/07 e le seguenti definizioni: 

a) attività di utilizzo dei terminali di Gnl è il servizio di rigassificazione, che 
comprende le attività di ricezione delle navi metaniere, scarico, stoccaggio, 
vaporizzazione del Gnl e riconsegna presso i punti nei quali il terminale è 
interconnesso con sistemi di trasporto, ivi compresi i servizi (accessori ed 
opzionali) strumentali all’effettuazione delle suddette attività; 

b) costi compensativi sono i costi compensativi esogeni al servizio conseguenti a 
normative nazionali e locali; 
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c) esenzione è l’esenzione dal diritto di accesso di terzi riconosciuto ai sensi 
dell’Articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04, ovvero il diritto di 
allocazione di cui all’ Articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02; 

d) gas di riempimento è 11 gas utilizzato ai seguenti fini: 

- nempimento iniziale della condotta che collega il terminale sino al punto 
fisico di consegna del gas alla rete nazionale di gasdotti; 

- costituzione del livello minimo di Gnl nei serbatoi necessario a garantire 
l'operatività del terminale (fee/ gas); 

e) gas di raffreddamento è il gas utilizzato nelle operazioni preliminari di 
raffreddamento dei serbatoi (coo/ dow») durante la fase di avviamentodi un 
nuovo terminale di Gnl; 

f) impresa di rigassificazione è l'impresa che eroga il servizio di rigassificazione; 

g) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra 1°1 ottobfe 2008 e il 30 
settembre 2012; 

h) RL è il ricavo di riferimento per il servizio di ricassificazione; 

i) RLF è la componente dei ricavi relativa al servizio di rigassificazione, attribuita 
all'energia associata ai volumi rigassificati; 

3) R£° è la componente dei ricavi relativa al servizio di rigAssificazione, attribuita 
alla capacita di rigassificazione del terminale; 

k\ RENI è il ricavo riconducibile alla maggioré temunerazione dei nuovi 
investimenti; 

DO RE scorie 
remunerazione del capitale investito riconostiuto, ivi comprese le maggiori 
remunerazioni riconosciute ai nuovi investimenti sostenuti nel secondo periodo 
di regolazione; 

m) RL... € la queta di ricavo del terminale di Gnl riconducibile agli 
ammortamenti; 


n) RL, è la quota di ricavo del tetmihale di Gnl riconducibile ai costi operativi 


è la quota di ricavo del terminale di Gnl riconducibile alla 


riconosciuti; 

o) RIC 

RL, 

p) RL è la componente deivrîcavi relativa all'attività di ricezione e scarico delle 
navi metaniere, pari at 10% di RL, 

q) RTS è la componente-dei ricavi relativa all’impegno di rigassificazione del 
volume annuo di Gnk pari al 90% di Ri 

r) RL è la componente dei ricavi relativa al trattamento dei consumi e delle 
perdite del terminale, 

s) RSC sono i\ritavi derivanti dall’applicazione di corrispettivi di scostamento 
previsti nélNcodice di rigassificazione, nonché dalla deliberazione n. 167/05; 

t) terminalenesistente è il terminale di rigassificazione di Gnl che alla data di 
entratà>m vigore del presente provvedimento eroga il servizio di 
rigassificazione; 

u) nuovò terminale è il terminale di rigassificazione di Gn] che avvia l'erogazione 
del’servizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento. 


è la quota parte dei ricavi R/,, eccedente il 10% dei ricavi riconosciuti 


ce) d] 
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Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese 
che svolgono l’attività di rigassificazione mediante terminali di Gnl che: 

a) appartengono al sistema nazionale del gas come definito all’ Articole2>cemma 
1, lettera ee) del decreto legislativo n. 164/00; 

b) sono sottoposti alla disciplina generale di accesso e di erogazione del servizio 
di rigassificazione secondo le disposizioni contenute nella )deliberazione 
n. 167/05, ivi inclusi i terminali cui sia stata riconosciuta un’eserizione. 

2.2. Nei terminali di Gnl di cui al precedente comma 2.1 sono/ficomprese anche le 
unità galleggianti di rigassificazione purché costituiscano Una)infrastruttura fissa, 
ovvero siano ancorate in maniera permanente al fondo marino, è siano in grado di 
erogare il servizio di rigassificazione su base continuativa per un periodo uguale 
o superiore a venti anni. 

2.3. La tariffa per il servizio di rigassificazione di gas faturale liquefatto (di seguito: 
tariffa di Gnl), determinata sulla base dei. criteri fissati nel presente 
provvedimento, è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di 
rigassificazione applicano le tariffe, e ie eventuali riduzioni, assicurando 
trasparenza e parità di trattamento tra utenti» 


TITOLO IT- DETERMINAZIONE DEI RICAVIDEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE 


Articolo 3 
Ricavi di riferimento per terminali di rigassificazione esistenti 


3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui all’ Articolo 20, l'impresa 
che, alla data di entrata in-vigore del presente provvedimento, svolse il servizio di 
rigassificazione, calcola‘-per'ciascun terminale di Gnl i ricavi di riferimento per la 
formulazione dei corfispettivi unitari di cuì all’Articolo 6 per l’anno termico 
2008-2009, secondale modalità definite nei commi successivi. 

3.2 Il ricavo di riferimènto RZ viene calcolato dall’impresa sommando le seguenti 
quote di ricavo: 

a) remunerazione)del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 
7,6 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto, 
calcolate.ài sensi del successivo comma 3.3; 

b) maggiore’ remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti 
sostenuti durante il seconde periodo di regolazione, calcolata ai sensi del 
successivo comma 3.5; 

c)ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei 
cespiti necessari a ciascuna attività, calcolati ai sensi del successivo comma 
3.0; 

d) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi del successivo comma 3.7. 

3.3 Il capitale investito netto riconosciuto è pari alla somma dell’attivo immobilizzato 
netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari allo 
0,8% dell’attivo immobilizzato lordo di cui al medesimo comma 3.4 lettera c), 
deducendo il fondo trattamento di fine rapporto. 
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3.4. AI fini della determinazione del valore dell’attivo immobilizzato netto l'impresa 
che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di 
rigassificazione: 

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni 
realizzate a partire dall’anno 1965 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2007, 
raggruppate nelle categorie di cui alla Tabella 1, lettera c), per i quali il fonde 
ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non ‘abbia 
già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi(in corso 
d’opera (IPCO) maturati successivamente all’avviamento dell’erogazione del 
servizio di rigassificazione e considerando 1 terreni e il gas di riempimento, 

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente letteta a) in base al 
deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2; 

c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorié»di cespiti come 
somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla pretédente lettera b); 

d) determina il fondo di ammortamento economico - teCnico derivante dalla 
somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cuiNalla precedente lettera 
c) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente; 

e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con laseguente formula: 


E) 


DU i DC 


PD mes 2A AL li 3 al 
(IH 


I UH 
dove 4/4” è l'anno dell'incremento patrimoniale e DC; e DC} rappresentano la 
durata convenzionale tariffaria delle ‘infrastrutture, per le singole categorie di 
cespiti, individuate rispettivamente nella Tabella 1, lettera a), e nella Tabella 1, 
lettera b); i terreni e il sas di riempimento non sono oggetto di ammortamento; 

f) calcola in relazione ai contributi,in conto capitale erogati da enti pubblici o 
comunitari per la realizzazione’ delle infrastrutture, il valore dei contributi 
ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi 
lordi, al netto della quotakgia degradata, calcolata come somma dei prodotti dei 
contributi rivalutati per le.rispettive percentuali di degrado, come definite alla 
lettera e); 

3) calcola l’attivo /immtobilizzato netto detraendo dal valore dell’attivo 
immobilizzato lorde-di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico 
- tecnico di cui alla lettera dì) e la somma dei contributi di cui alla lettera f); 

h) aggiorna i valomn di cui alla precedente lettera g), applicando una variazione 
pari al 2,6 per Cento. 


3.5 Al fini delsealcolo della quota parte dei ricavi riconducibile agli investimenti 
sostenuti‘durante il secondo periodo di regolazione di cui al comma 3.2, lettera b), 
le imprese: 

a) determinano il valore del capitale investito netto riconosciuto relativo agli 
investimenti sostenuti nel secondo periodo di regolazione secondo 1 criten di 
cui al comma 3.4; 

bYapplicano al valore di cui alla lettera a) gli incrementi del tasso di 
remunerazione di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 178/05. 
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3.6. Al fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti 
annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento svolge il servizio di rigassificazione: 

a) determina gli ammortamenti annui dividendo l’attivo immobilizzato lordOdelle 
singole categorie di cespiti di cui al precedente comma 3.4, lettera c)al’netto 
degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso\presenti 
nel bilancio al 31 dicembre 2007, per la durata convenzionale ripertata nella 
Tabella 1, lettera c)}; i terreni ed il gas di riempimento non sono, oggetto di 
ammortamento; 

b) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera w), relativi alle 
diverse categorie; 

c) aggiorna i valori di cui alla precedente [etiera b), applicando una variazione 
pari al 2,6 per cento. 

I costi operativi, proposti dall'impresa e sottoposti a vérifica dell’ Autorità, sono 

calcolati con la seguente formula: 


19) 
“I 


CORx;09 = [COE:;;3 + 0,5% Max(COR.;g3 = COEg30)]=(1+ Las = XE (1+ Ls - x) 


dove: 

- COR. € Il livello dei costi operativi riconosciuto per l’anno termico 2008- 
2009: 

- COE,. € il livello dei costi operativi effettivamente sostenuti nell’esercizio 
2007 e risultanti dai bilanci d’esercizio sottoposti a revisione contabile delle 
imprese di ripassificazione; 

- COR, € Il livello dei costi operativi riconosciuto per l’anno termico 2006- 
2007, 

- Isnne è il tasso annuo di inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per 
l’anno termico 2007-2008, \pari al 2,1%; 

- Ian è il tasso annuo/di“inflazione rilevante per la fissazione delle tariffe per 
l’anno termico 2008-2009 pari a 2%, 

-Yèl'obiettivo anno di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di 
resolazione, paria 1,5%; 

- X è l’obiettivo afinuo di recupero di produttività in vigore nel terzo periodo di 
resolazione, pari a 0,5%. 

3.8. I costi operativi COE...,, comprendono tutte le spese operative e di carattere 
generale attribuibili al servizio di rigassificazione effettivamente sostenute 
nell’esercizio 2007 e risultanti dai bilanci d’esercizio sottoposti a revisione 
contabile delle imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi 
della deliberazione n. 11/07. I costi operativi sono calcolati al netto dei costi 
attribuibili alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare le seguenti voci, 
dycui dovrà essere fornita distinta evidenza: 

2) il costo del personale; 

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo; 

c) i costi per servizi e prestazioni esterne; 
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d) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non operati 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi 
derivanti da contenziosi; 

e) i costi afferenti l’attività di misura, come definita ai sensi del comma 4.17 della 
deliberazione n. 11/07. 

3.9 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.8, neppure 
attraverso l’attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni 
operative condivise, i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di 
rigassificazione di proprietà di altre imprese, gli oneri finanziari, le rettifithe di 
valori di attività finanziarie, gli oneri straordinari e gli oneri per sanzieniy”penali e 
risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove Al’impresa sia 
soccombente. 

3.10 L'impresa di rigassificazione che svolge il servizio di rigassifiazione mediante 
infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall’impresa stessactcalcola i ricavi di 
riferimento ai sensi del comma 3.2 e in particolare ai fini del calcolo dell’attivo 
immobilizzato considera gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento 
del servizio di rigassificazione presenti nel bilancio di soggetti diversi 
dall’impresa stessa. 


Articolo 4 
Ricavi di riferimento per i muovi termindlikdi rigassificazione 


4.1. Le disposizioni di cui al presente articolo $sì\ applicano ai nuovi terminali e ai 
terminali esistenti in seguito ad un potenziamento della loro capacità maggiore del 
30% ai fini del calcolo dei ricavi di ‘riferimento per la formulazione dei 
corrispettivi unitari di cui all’ Articolo 6 per il primo anno di effettiva erogazione 
del servizio di rigassificazione. 

4.2. Le imprese calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del 
capitale investito e agli ammoftamenti economico — tecnici secondo i criteri 
indicati al comma 3.2, lettere‘a),/b) e c), sulla base del valore degli incrementi 
patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio 
precedente l’anno termico.cuii riferisce il calcolo, tenuto conto: 

a) del deflatore degli investimenti fissi lordi riferito all'anno solare precedente la 
presentazione della ‘proposta tariffaria, ai fim della rivalutazione di cui al 
comma 3.4, lettera b}; 

b) della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi riferita agli ultimi 4 
trimestri disponibili, ai fini dell’aggiornamento di cui al comma 3.4 lettera h); 

c) dell'incremento’ di remunerazione riconosciuto ai sensi dell’ Articolo 11, 

43 Ai fini dellavdeterminazione del valore dell’attivo immobilizzato netto di cui al 
comma 3.4, i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del gas di 
riempimento sono riconosciuti pari al: 

a) valore di acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale; 

b) valore medio del OE dell'anno di iscrizione nel bilancio di esercizio, come 
definito ai sensi della deliberazione n. 52/99. 

4.4 Aivfini della determinazione dell’attivo immobilizzato netto, le imprese che 
realizzano nuovi terminali includono nel cespite ZAmpionzii di Gn il costo relativo 
all’acquisto del gas di raffreddamento determinato sulla base dei criteri di cui al 
precedente comma 4.3. 
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4.5. La quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi è proposta dalle imprese 
e sottoposta a verifica dell’ Autorità; tale proposta deve includere un confronto coù 
realtà similari o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri. 

4.6. Nel caso in cui un terminale di Gnl entri in esercizio in corso d’anno termico, il 
valore del vincolo sui ricavi è riproporzionato in ragione dei mesi in cui ilbservizio 
viene reso effettivamente disponibile. 

4.7. Peri nuovi terminali, relativamente ai quali è stata riconosciuta un’esenzione, i 
ricavi di riferimento sono calcolati ai sensi del presente articolo 
indipendentemente dall’esenzione, 


Articolo 5 
Articolazione dei ricavi di riferimento 


5.1 Iricavi di riferimento RZ calcolati secondo i criteri di cui agli Articoli 3 e 4 sono 
suddivisi nelle seguenti componenti: 


a) RI, pari alla somma delle quote parti di ricavi RZ 


“capitale 


e RI 


comm» € COMUNQUE 
non inferiore al 90% del ricavo di riferimento RZ del servizio di 
rigassificazione, 

b) RL, pari alla differenza tra il valore/@el ricavo di riferimento RL e la 


componente RL di cui alla precedente léttera a). 


TITOLO ITI - DETERMINAZIONE DELÌE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI 


Articolo 6 
Ioriffa per il servizio di rigassificazione continuativo 


6.1 La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo su base annuale 77, per 
l’utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi 
di gas rigassificati al @unto di entrata interconnesso con la rete nazionale di 
gasdotti, è data dalla seguente formula: 


TL -— SOS Cna *NA \ (CVL CV. CVS) * E 


dove: 

- C'ys è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di 
Gnl, espfesso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno; 

- 08 sono le quantità contratiuali di Gnl consegnabili nell’anno, espresse in metri 
cubi diGnl liquido/anno; 

- Cie il corrispettivo unitario associato agli approdi previsti in conferimento, 
éspresso in euro/approdo; 

*MA è il numero annuo di approdi previsti in conferimento; 

- CFL è il corrispettivo unitario variabile per l'energia associata ai volumi 
rigassificati, espresso in euro/gigajoule; 

- CVL” è il corrispettivo unitario variabile integrativo per l'energia associata ai 
volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule di cui al comma 8.7, 


__ 24 
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- CFL” è il corrispettivo unitario variabile relativo al trattamento di consumi e 
perdite del terminale di cui al comma 14.5 e vale zero per gli anni termici 2008- 
2009 e 2009-2010. 

- E è la quantità di energia associata ai volumi di Gnl rigassificati (al netto dei 
consumi e perdite), espressa in gigajoule/anno. 

6.2 Il corrispettivo di impegno Cgs non è dovuto dall’utente del servizio continuative 
per la capacità di rigassificazione non utilizzata, resa disponibile e conferita 
dall'impresa di rigassificazione ai sensi dell’ Articolo 6, comma 1, letterab))della 
deliberazione n. 167/05. 

6.3. Peri nuovi terminali, relativamente ai quali è stata riconosciuta un’esenzione, le 
tariffe sono calcolate ai sensi del presente articolo indipendentemente 
dall’esenzione ed applicate alla capacità non oggetto di esenzione. 


Articolo 7 
Tariffa di rigassificazione per il servizio su base Spot 


7.1 La tariffa per il servizio di rigassificazione spot, TLspet, è data dalla seguente 
formula: 


TLspot  a*Cqs*08 + Cna*NA + (€VD- CVIÒ + CVLÉ) * E 
dove a è un coefficiente che per il terzo periodo di regolazione è pari a 0,7. 


Articolo 8 
Corrispettivi unitari di rigassificazione 


8.1 1corrispettivi unitari Cgs e Cna e i corrispettivi unitari variabili CVL e CVZLÎ sono 
calcolati secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi. 

8.2. Il corrispettivo unitario (gs, è caleolato annualmente in modo che il prodotto di 
tale corrispettivo moltiplicate» per la capacità di Gnl consegnabile nell’anno al 
terminale non sia superiore ai ricavi di riferimento RIE, . 

8.3 Il corrispettivo unitario Crea è calcolato annualmente come rapporto tra il valore 
della componente di ricavòAL* e il numero medio di approdi annui effettuabili 
presse il terminale, stimato dall’impresa di rigassificazione ma sottoposto a 
verifica da parte dell'Autorità sulla base dei valori storici e dei limiti fisici di 
approdo o, nel caso, di nuovi terminali, sulla base di una stima previsionale 
supportata da opportune evidenze relative alle caratteristiche del periodo di 
avviamento dellterminale e alle flessibilità dei relativi contratti di 
approvvigionamento di Gnl. 

8.4 Il corrispettivo unitario CFA è calcolato come rapporto tra il valore della 
componente di riferimento R/Î ed il 90% dell’energia corrispondente ai volumi 
massimi.sigassificabili nell’anno dall'impianto. 

8.5 Ai fini del calcolo dell’energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili di 
cur alyprecedente comma 8.4, relativamente ai terminali esistenti, si considera il 
potere calorifico superiore medio del Gnl consegnato al terminale nell’anno solare 
2007, 
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8.6 Ai fini del calcolo dell’energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili di 
cui al precedente comma 8.4, relativamente ai nuovi terminali, si considera: 

a) nei primi due anni di attività, una stima del potere calorifico superiore mèdiò 
del Gnl consegnabile al terminale nel corso dell’anno termico; 

bì) a partire dal terzo anno di attività, il potere calorifico superiore medioxdél Gnl 
consegnato al terminale nell’anno solare precedente la presentazione delle 
proposte tariffarie. 

8.7. Il corrispettivo unitario variabile integrativo, CFL, riconosciuto/ai,sensi della 
deliberazione n. 120/01 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di 
regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto\per un periodo 
di sei anni dall’entrata in servizio delle opere relative. 


Articolo 9 
Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi diFigassificazione 


9.1. L'impresa di rigassificazione ha facoltà di offrire itnmaniera non discriminatoria 
eventuali ulteriori servizi (servizi aggiuntivi) rispetto a quelli di cui all’ Articolo 6 
e all’Articolo 7. 

92 L'impresa di rigassificazione presenta all’Autorità una proposta recante le 
condizioni tecniche ed economiche per l’offertà dei servizi di cui al comma 9.1 ai 
fini della loro approvazione. 

93. Le condizioni economiche di cui al°precedente comma 9.2 devono essere 
determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto, enucleati dai costi 
riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già compresi nei costi 
operativi di cui al precedente comma 8.7. 

94 L'impresa di rigassificazione pubblica le condizioni tecniche ed economiche per 
l'erogazione dei servizi asgiufitivi ed offre il relativo servizio assicurando 
trasparenza e parità di trattamefito tra gli utenti. 


TITOLO IV - AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI 


Articolo 10 
Aggiornamento delle quote di ricavo 


10.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte 
dei ricaviazitonducibile al capitale investito riconosciuto nell’anno termico #/ 
RE. soitater-) € aggiornata considerando: 


a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall'Istat; 

bYgli investimenti netti realizzati nel corso dell’esercizio precedente la 
presentazione della proposta tariffaria; 

c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti; 

d) l’incremente del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali 
di cui in Tabella 1, lettera c}; 

e) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle 
per il completamento della vita utile standard dei cespiti. 
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10,2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte 


dei ricavi riconducibile agli ammortamenti nell’anno termico £/ RE...m; 1: È 
aggiornata considerando: 

a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi 
rilevato dall’Istat; 

b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, esclosni 
lavori in cerso, tenuto conto per ogm categoria di cespite, della. durata 
convenzionale riportata nella Tabella 1, lettera c), nel valore sono irnelùusi gli 
investimenti per i quali siano stati erogati contributi in conto capitale)pari al 
valore lordo dell’immobilizzazione; 

c) la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni dismissioni 
effettuate a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle per il completamento della vita 
utile standard dei cespiti. 

10.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al prime, la componente 


RI., è soggetta ad un aggiornamento annuale sulla base dellaseguente formula: 


col 


RIS 


gg RIE A+, 2 X + 
dove: 

- dii € il tasso di vanazione medio annuo, rifenitoyai dodici mesi precedenti, dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati rilevato dall’]stat; 

- lPXxfactor è 11 tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, 
pari a: 

0,5% peri terminali esistenti; 
e 0% peri nuovi terminali; 

- Yè un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi 
derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro 
normativo. 

Con successivi provvedimenti/ l'Autorità definisce il parametro Y. Fino 
all'emanazione di tali provvedimenti il parametro Y è pari a zero. 
10.4 Negli anni termici successivi all’inizio dell’erogazione del servizio dei nuovi 


terminali, la quota di ritavo riconducibile ai costi operativi R/_, si determina 


secondo le seguenti modalità: 

a) per il secondo annotérmico secondo 1 medesimi criteri indicati nel comma 4.5; 

b) per il terzo anto termico a partire dal bilancio dell’esercizio precedente 
sottoposto adrevisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della 
deliberazione n. 11/07, 

10.5 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del 
periodo dirèsolazione che decorre dall’ 1 ottobre 2012, riconoscendo alle imprese 
una quotaxparte, non superiore al 50%, degli ulteriori recuperi di produttività 
realizzativ in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente 
provvedimento. 
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Articolo 11 
Ricavi relativi alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti 


1I.I U riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione“delle 
disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti’siano 
compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri 
di economicità. 

11.2 Dall'anno termico 2009-2010, con riferimento agli investimenti di cui al comma 
224, realizzati nell’esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati, le 
imprese di rigassificazione calcolano RANZ come segue: 


RINI,=Y NI 4% + RENI, 


C3_1 


dove: 
- Ni. è Il valore degli investimenti della tipologia G di cui al successivo comma 
11.3, realizzati nell’esercizio /-/, e calcolati con la seguente formula: 


NI 16 — Ning VSONTR 00,6 


dove: 

Nt è il valore degli investimenti della tipologia G, realizzati e riportati 
sui bilanci sottoposti a revisionercentabile; 
CONTRapo € Il valore dei eontibuti in conto capitale erogati da enti 
pubblici o comunitari per la realizzazione delle infrastrutture, riferibili agli 
investimenti N/;;G, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione 
contabile; 

- #6" è l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il 


terzo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia G, di cui al 
successivo comma kl 3) 
- RENI, è il valore aggiornato ai sensi del successivo comma 11.6 dei ricavi 


relativi alle maggiori remunerazioni riconosciute sui muovi investimenti 
realizzati finò «all'anno solare precedente la presentazione delle proposte 
tariffarie, ivi înclusi i ricavi riferiti alle maggiori remunerazioni riconosciute ai 
sensi del comma 3.5. 

11.3 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi 


del tasso di remunerazione del capitale investito netto 2” perle relative durate: 


a) G=1l'‘Mnvestimenti di sostituzione e derivanti da obblighi normativi, inclusi gli 
investimenti destinati alla sicurezza: 0%; 

b) G=2: investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione 
del terminale senza richiedere potenziamenti, o investimenti destinati ad un 
potenziamento delle capacità di rigassificazione dei terminali esistenti inferlore 
al 30%: 2% per 8 anni; 

c) G=3: investimenti destinati ad un potenziamento delle capacità di 
rigassificazione dei terminali esistenti maggiore del 30% o alla realizzazione di 
nuovi terminali: 3% per 16 anni. 
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11,4 Tl rigonoscimento del trattamento incentivante di cui al comma 11,3, lettera b) 
decorre dall’anno in cui le nuove capacità sono offerte in conferimento. 

11.5 In deroga a quanto disposto al comma 11,3, per gli investimenti realizzati a partire 
dal 2009, nel caso in cui il valore di investimenti rientranti nelle categorie G=2 e 
G=3 includa costi compensativi Comp esogeni al servizio superiori al 3% dei costi 
infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico, nella misura e ove questi 
siano previsti da normative nazionali e locali, la maggiore remunerazione (4/79) 
sul capitale investito relativa allo specifico investimento è calcolata secondo la 
seguente formula: 


MR= Tridotto — Thase 


essendo: 

- Frase © il tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito determinato 
come indicato al comma 3.2, lettera a), 

- Fridotto € il tasso calcolato come segue: 


, CY *(1+0) PRC 


Z Cc A 4 (Come 1 C cit + Ce 


ni iii vi x 
ridotto © lr Da o) 


dove: 

- Foreman è la remunerazione incrementale riconosciuta agli investimenti di 
sviluppo in coerenza con le disposizieni di cui al comma 11.3; 

- la componente °°"? rappresenta’iucòsti compensativi, 

- la componente Gi rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti 
all’investimento specifico, al nétto dei costi compensativi; 

- a è fissato ad un valore pari 4 0,03: 

- Ap rappresenta il tassosmominale di rendimento del capitale di debito 
riconosciuto ai fini tariffami, pari al 5%. 

11.6 A partire dall’anno termico 2009-2010, l’impresa di rigassificazione, ai fini della 
determinazione della quota, R&N/._, di cui al comma 11.2, aggiorna il valore della 
quota di ricavi relativa ai nuovi investimenti realizzati negli esercizi precedenti, 
considerando: 

a) il tasso di variazioné medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi 

rilevato dall'Istat, 

b) l’incremente-dél fondo di ammortamento relativo allo specifico investimento; 

c) la fine delperiode di riconoscimento della maggiore remunerazione dei 

cespiti. 

11.7 L’Autorità4erifica, anche mediante controlli a campione: 

a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la 
corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 22.4, lettera 
a) con i costi effettivamente sostenuti; 

b)Aa<corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 
N22, con quelli risultanti dai bilanci certificati; 

e», la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla 
precedente lettera b) rispetto alle attività svolte. 
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Articolo 12 
Aggiornamento del ricavo di riferimento 


12.1 Ogni anno la componente di ricavo RZ è calcolata a partire dal valore aggiornato 
di RE. pirate» REummo RENI e RIS, ai sensi dell’Articolo 10 e dell’Articolé 11 e 
suddivisa nelle componenti di ricavi RZ e REL. 

12.2 Peri primi tre anni di attività la ripartizione dei ricavi relativi alle imprese che 
realizzano nuovi terminali avviene secondo i criteri di cui al commas$. 1. 

12.3 I corrispettivi Cgs e Cra sono calcolati a partire dal valore*aggiornato delle 
componenti di ricavo RL e RL secondo i criteri di cui ai commîî?8.2 e 8.3. 


Articolo 13 
Aggiornamento dei corrispettivi 


13.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo 
unitario variabile di rigassificazione CVA associato all’energia rigassificata è 
soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base délla seguente formula: 


CVL,=CVL, x(1}ÎN-X+7) 


dove i parametri assumono i valori indicati al comma 10.3. 

13.2 Negli anni termici successivi all’inizio/dell’erogazione del servizio dei nuovi 
terminali il corrispettivo umitario. variabile di rigassificazione CY associato 
all’energia rigassificata è aggiornato: 

a) per il secondo e terzo anno termico di funzionamento, sulla base delle 
disposizioni di cui al comma/8.4 e tenendo conto degli aggiornamenti di cui al 
comma 10,4; 

b) per gli anni termici successivi, sulla base dei criteri di cui al comma 13.1 del 
presente articolo. 

13.3 Il corrispettivo unitariò variabile di rigassificazione CVIÎ è calcolato secondo le 


disposizioni di cuiGallArticolo 14 e vale zero per gli anni termici 2008-2009 e 
2009-2010, 


Articolo 14 
Trattamento di consumi e perdite del terminale 


14.1 L'impresa “di rigassificazione definisce annualmente, con riferimento alle 
condizioni operative di funzionamento del terminale, sulla base dei dati storici e 
presiaapprovazione dell’Autorità, la quota percentuale del gas a copertura di 
collisumi e perdite della catena della rigassificazione Ore che è corrisposta 
dall'utente del terminale, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento tra gli utenti. 

14,2 Nel caso di nuovi terminali la quota percentuale di cui al precedente comma 14.1 
è proposta dall’impresa di rigassificazione sulla base di una stima riferita alle 
condizioni operative di funzionamento previste nel corso del successivo anno 
termico. 
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14.3 A partire dall'anno termico 2010-2011, le imprese di nigassificazione determinano 
un’ulteriore componente RZ, che può assumere valori positivi o negativi, 
calcolata secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti. 

14.4 Ai fini del calcolo della componente di ricavo Rf di cui al precedente comma 


14,3, l'impresa applica la seguente formula: 
RIS =(cPE -0%-E, .)-CCI,, 


dove: 
- 0° è la quota percentuale del gas a copertura di consumi e perdite della catena 


0°, 
della rigassificazione relativa all’anno termico /-2; 

- E.» è la quantità di energia associata ai volumi di Gnl rigassiticati nell’anno 
termico /-2 espressa In sigajoule/anno; 


CPE' è il quantitativo di gas effettivamente utilizzato dall'impresa a copertura 


dei consumi e delle perdite del terminale nell’anno termico #2, espressa in 
gigajoule/anno; 

- CCI: è la media aritmetica registrata nell’anno/termico #2 del valore del 
corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso, di cui 
all’Articolo 7 della deliberazione n. 138/03. 

14.5 A partire dal terzo anno del periodo di regolazione le imprese calcolano il 
corrispettivo CFL” associato al trattamento/Ydi tonsumi e perdite del terminale 
calcolato come rapporto tra il valore di cuial’comma 14.4 e l'energia di cui al 
comma 8.4. 

14.6 In sostituzione del corrispettivo in natura.di cui al precedente comma 14.1, potrà 
essere individuata una quota di costi operativi da non assoggettare a recupero di 
produttività. 


TITOLO V— MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI GARANZIA DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE N. 178/05 


Articolo 15 
Fattore di garanzia FG” 


15.1 Il presente titolo wegola le modalità applicative del fattore di garanzia FG”, 
istituito dall’ Articolò 13 della deliberazione n. 178/05, che assicura all'impresa di 
rigassificazione lacopertura di una quota di ricavo pari al 71,5% dei ricavi di 
riferimento R2S anche in caso di mancato conferimento della capacità di 
rigassificazione di sponibile. 

15.2 Il diritto‘all’applicazione del fattore di garanzia #G" è riconosciuto dall’ Autorità, 
seconde»le modalità di cui all’Articolo 17, per ciascun terminale di Gnl che 
soddisfi le condizioni di cui all’Articolo 16. 
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Articolo 16 
Requisiti per l'applicazione del fattore di garanzia FG” 


16.1 Il diritto all’applicazione del fattore di garanzia #G” è riconosciuto a4tutli i 
terminali di Gnl autorizzati alla costruzione e all’esercizio dal Ministero dello 
sviluppo economico fino al raggiungimento di una capacità tecnica di 
risassificazione complessiva del sistema nazionale del gas pari a\95 milioni 
Sme/giorno, arrotondata per eccesso in modo da comprendere tuttala capacità del 
terminale di Gnl marginale. 

16.2 Ai fini del riconoscimento della priorità al diritto di applicazione al fattore di 
garanzia FG" di cui al comma 16.1 fa riferimento Aa\data di rilascio 
dell’autorizzazione ministeriale. 

16.3 Relativamente ai nuovi terminali per i quali è stata riconosciuta un’esenzione il 
fattore di garanzia riguarda la sola quota di capacità complementare alla capacità 
oggetto di esenzione nei limiti del 71,5% della&capacità complessiva del 
terminale. 

164 Qualora 1] terminale di Gnl non sia entrato in esercizio entro i termini indicati nel 
provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e costruzione del Ministero 
dello sviluppo economico la priorità acquisitaVal riconoscimento del fattore di 
garanzia decade. 

Articolo,1% 
Modalità applicative dél'fettore di garanzia 


17.1 Tl fattore di garanzia #G' si applica feruna durata di 20 anni decorrenti dall'anno 
termico in cui l’impresa che gestisce il terminale di Gnl offre il servizio di 
rigassificazione e presenta all’ Autorità le relative proposte tariffarie. 

17,2 L'impresa di rigassificazione calcola il fattore di garanzia come differenza tra il 
71,5% della componente dei ficavi relativa al servizio di rigassificazione RIS, 
aggiornata annualmente séeorido i criteri di cui all’Articolo 12, e i ricavi annuali 
conseguiti dall’impresa&mediante l’applicazione del corrispettivi unitari di 
impegno Cys e di appredo Cra di cui all’Articolo 6 e all’Articolo 7, sulla base 
della seguente formula 


FG! = max[71,5%- RIS - REF! :0] 


dove: 

- FG',, &4l fattore di garanzia per l’anno termico 

- REF, soho i ricavi conseguiti applicando i corrispettivi unitari di impegno Cgs 
e di approdo Cra di cui all’Articolo 6 e all’Articolo 7, al lordo di eventuali 
riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle 
capacità effettivamente conferite per l’anno termico 7. 

17.3 Nel caso di terminali in regime di esenzione ai fini del calcolo della componente 
REF, di cui al comma 17.2, i ricavi afferenti relativi alla capacità oggetto di 
esenzione sono valutati pro forma secondo le tariffe approvate dall’ Autorità. 
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Articolo 18 
Riscossione del gettito a copertura degli oneri derivanti dal fattore di garanzia 

18.1 Con decorrenza | ottobre 2008, è istituito un corrispettivo unitario variabile © pFi, 
come maggiorazione al corrispettivo unitario variabile CY di cui alla 
deliberazione n. 166/05, 

18.2 Contestualmente all’approvazione delle proposte tariffarie relative all'attività di 
trasporto di cui alla deliberazione n. 166/05, l'Autorità determina il valore del 
corrispettivo unitario variabile CIS: il valore del corrispettivo può Véssere 
aggiornato anche in corso di anno termico, con cadenza trimestrale. 

18.3 E istituito presso la Cassa il “Conto oneri fattore di garanzia impianti di 
rigassificazione” alimentato dal settito derivante  dall’applicazione del 
corrispettivo (7. 

18.4 Entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di<trasporto versano 
alla Cassa il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile 
CI di cui al comma 18.1. La Cassa definisce le modalità di versamento del 
gettito entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, previa 
approvazione da parte della Direzione tariffe dell’ Autorità 

18.5 Le imprese di rigassificazione versano nel conto di éulval precedente comma 18.3 
i ricavi derivanti dall’applicazione di corrispettivi di scostamento RSC* entro 4 
mesi dalla conclusione di ciascun anno termico. 


Articolo 19 
Erogazione delle spetianze relative al fattore di garanzia 


19.1 Entro 5 mesi dalla conclusione di, ciascun anno termico, l’impresa di 
rigassificazione titolare del fattore di garanzia comunica alla Cassa l'ammontare 
del fattore di garanzia calcolato ai sensi del comma 17.2, le informazioni utilizzate 
per il calcolo e l’attestazione derritavi di cui all’ Articolo 23. 

19,2 La Cassa definisce le modalità distrasmissione delle informazioni entro 180 giorni 
dalla pubblicazione del presente provvedimento, previa approvazione da parte 
della Direzione tariffe dell’Autorità. 

19.3 La Cassa, entro 6 mesi dalla conclusione di ciascun anno termico, provvede alla 
erogazione per ciascuna“mpresa di rigassificazione, delle spettanze relative al 
fattore di garanzia. 

19.4 La Cassa, entro f=mesi dalla conclusione di ciascun anno termico, comunica 
all’ Autorità le spèttanze erogate a ciascuna impresa di rigassificazione e trasmette 
all’Autorità un tapporto sulla gestione del Conto relativa all’anno termico 
precedente. 
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TITOLO VI - PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI 


Articolo 20 
Approvazione delle tariffe per l’anno termico 2008-2009 per i terminali esistenti 


20.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2098-2009 
l’impresa di rigassificazione trasmette all’ Autorità entro il 21 luglio 2008; 

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta» dal legale 
rappresentante dell’impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono 
afferenti al servizio di rigassificazione e che la proposta tariffaria è coerente 
con I criteri definiti dal presente provvedimento; 

b) i ricavi RLS RES RL' e RL di cui al precedente Articolg 3; 

c) le proposte dei corrispettivi di cui all’ Articolo 6 relative.al primo anno termico 
del periodo di resolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui all’ Articolo 
8 e all’Articolo 9; 

d}) la documentazione necessaria per la valutazione )delle medesime proposte, 
inclusi la capacità di rigassificazione, il numero di approdi e l’energia utilizzate 
per la definizione dei corrispettivi tariffari nonché la quota percentuale di gas a 
copertura di consumi e perdite del terminale prevista per l’anno termico 2008- 
2009, 

20.2 Le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l’utilizzo dei propri siti 
internet, le tariffe approvate dall’ Autorità\ehtro 5 (cinque) giorni dalla data della 
loro approvazione. Le tariffe rimarigoeno in vigore per tutto l’anno termico 
successivo. 

Articolo 21 
Approvazione delle tariffe per l’anno fermico 2008-2009 per i nuovi terminali 


21.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2008-2009 
l’impresa di rigassificazione.trasmette all’ Autorità entro il 21 luglio 2008: 

a) tutte le informazioni dicci al precedente comma 20.1; 
b) la data prevista di inizio di erogazione del servizio di rigassificazione. 

21.2 Le imprese di rigassifitazione pubblicano anche mediante l’utilizzo dei propri siti 
internet, le tariffe@pprovate dall’ Autorità entro 5 (cinque) giorni dalla data della 
loro approvazione.) Le tariffe rimangono in vigore per tutto l’anno termico 
SUCCESSsIvo. 

Articolo 22 
Approvazione delle tariffe successive al primo anno termico 


22.1 Entro il.31 maggio di ogni anno successivo al primo anno di applicazione delle 
tariffe ‘\determinate ai sensi del presente provvedimento, le imprese di 
rigassificazione presentano all’ Autorità: 

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa, con cui si certifica che 1 costi dichiarati sono 
afferenti al servizio di rigassificazione e che la proposta tariffaria è coerente 
con I criteri definiti dal presente provvedimento; 

b) i ricavi REÉ, RIS, RI e RIE aggiornati in base agli Articoli 10, 11, 12 e 13, 

c) i ricavi RLN/ definiti ed aggiornati ai sensi dell’ Articolo 11, 
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d) la proposta relativa alla componente di ricavi RL", comprensiva dei parametri 


di cui al comma 14.4 e l’indicazione della quota percentuale di gas a copertura 
di consumi e perdite del terminale prevista per l’anno termico #; 

e) le proposte dei corrispettivi di cui all’Articolo 6 relativi al terminale di Gnl, 
aggiornati sulla base delle disposizioni di cui agli Articoli 12 e 13; 

22.2 Le proposte di cui al precedente comma 22.1, sono approvate qualora l'Autorità 
non si pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, 

223 Entre 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe dà )parte 
dell’Autorità, l'impresa di rigassificazione pubblica sul proprio sita internet i 
corrispettivi di cui al precedente Articolo 6. 

224 Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo al primo anno di applicazione delle 
tariffe, a partire dall'anno 2009, e ogni volta che sia necessario apportare 
significativi aggiornamenti, le imprese di rigassificazione comunicano 
all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe 
dell’ Autorità: 

a) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell*esèrcizio precedente la 
presentazione della proposta tariffaria, riportati nei bilanci sottoposti a 
revisione contabile, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di 
investimento individuate al comma 11.3; 

b) gli investimenti programmati per i 4 anni successivi mediante un prospetto 
riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei/costi e dei tempi di realizzazione 
delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 11.3; 

c) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei 
cespiti dismessi; 

d) la documentazione comprovante i (costi compensativi sostenuti nel corso 
dell’esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria per la 
realizzazione di ciascun investimento, unitamente agli atti autorizzativi ed ai 
provvedimenti derivanti dalla normativa nazionale o locale 0, qualora presenti, 
agli accordi sottoscritti con-ghyenti locali, per la realizzazione delle opere 
compensative. 

Articolo 23 
Attestazione e verifica dei ricavi 


23.1 Entro il 28 febbraio Vi’ ogni anno, l’impresa di rigassificazione trasmette 
all’ Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata 
da una società disrevisione iscritta all’albo speciale di cui alla legge 7 giugno 
1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 23.2, conseguiti nel precedente 
anno termico. 

23.2 La dichiarazione di cui al comma 23.1 da rendersi da parte dell’impresa di 
rigassificazione deve indicare: 

a) i ricavi suddivisi per 1 corrispettivi di cui ai precedenti Articolo 6, Articolo 7, 
Articolo $ e Articolo 9; 

b) isicavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento previsti nel 
codice di rigassificazione, nonché dalla deliberazione 167/05; 

c) IYricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di rigassificazione 
predisposto ai sensi della deliberazione 167/05, nonché i nuovi ricavi derivanti 
da altre attività; 
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d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e c), le relative 
capacità conferite e le quantità rigassificate nell’anno termico precedente esi 
corrispettivi unitari, nonché il quantitativo di gas etfettivamente utilizzato 
dall’impresa. 


TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 


Articolo 24 
Disposizioni transitorie 


24.1 Relativamente al calcolo del fattore correttivo per gli annî termici 2006-2007 e 
2007-2008 le disposizioni di cui al comma 10.4 della deliberazione n. 178/05 sono 
abrogate. 

24.2 Il fattore correttivo del terminale esistente relativo allhanno termico 2006-2007 è 
calcolato in coerenza con quanto previsto dai criteri*disposti dal comma 10.3 della 
deliberazione n. 178/05, con l’inclusione degli importi di competenza degli anni 
termici precedenti non ancora riconosciuti all’Iimpresa. La liquidazione delle 
spettanze, positive o negative, avviene con riférimento alle modalità e tempistiche 
indicate all’ Articolo 19 per il fattore di garanzia relativo all'anno termico 2008- 
2009, 

24.3 Il fattore correttivo del terminale esistenitè relativo all’anno termico 2007-2008 è 
calcolato in coerenza con quanto previsto)dai criteri disposti dal comma 10.3 della 
deliberazione n. 178/05. La liquidazione delle spettanze, positive o negative, 
avviene con riferimento alle modalità ‘© tempistiche indicate all’ Articolo 19 per il 
fattore di garanzia relativo all’annotermico 2009-2010, 

244 Per l'anno termico 2008-2009, 1 termine per la presentazione dei dati e delle 
informazioni di cui all'Articolo 16, comma 16.3, della deliberazione n. 166/05, è 
prorogato al 21 luglio 2008 


Articolo 25 
Modifiche alla deliberazione n. 166/05 


25.1 La lettera f) del\comma 44, della deliberazione n. 166/05 è sostituita dalla 
seguente letterà: 

“f) T=6 investimenti destinati a rendere disponibile una maggiore capacità in 
ingresso Valle frontiere, anche al fine di immettere quantitativi di Gnl 
rigassificati da navi metaniere con sistemi di rigassificazione a bordo: 3% per 
Sani.” 

25.2 Dop@ail comma 9.1 della deliberazione n. 166/05 sono aggiunti 1 seguenti commi: 

“2 A partire dall'anno termico 2008-2009 l’impresa di trasporto rende 

disponibile il servizio di cui al comma 9.1 anche nei punti di entrata 
interconnessi con terminali di Gnl, applicando ai corrispettivi di capacità 
CP. riproporzionati su base mensile, i coefficienti moeltiplicativi riportati 
nella tabella 3.” 
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“9.3 A partire dall'anno termico 2007-2008, l’impresa di trasporto rende 
disponibile nei punti di uscita interconnessi con i terminali di Gnl, fino 
all’inizio del periodo di avviamento un servizio di trasporto continuo 
riproporzionando il corrispettivo di capacità CP su base mensile.” 

25.3. Ai fini di quanto previsto dall’ Articolo 11, comma 11.2, lettera b), secondo alinéa, 
della deliberazione n. 166/05, la capacità prevista in conferimento per i puntidi 
entrata corrispondenti ai terminali di rigassificazione è pari alla capacità di 
rigassificazione del terminale. 

254 All’Articolo 18, comma 18.5, della deliberazione n. 166/05 le parole “Per gli anni 
termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008” sono sostituite dalle parol®"*Per gli 
anni termici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009”, 


Articolo 26 
Modifiche alla deliberazione n. 11507 


26.1 Dopo il comma 10.2 della deliberazione n. 11/07 è asgiuntovit seguente comma: 
“10.3 L'impresa verticalmente integrata che gestisce congiuntamente le attività di 
cui al comma 9.1, lettere c) ed Î), è transitoriamente esentata dall'obbligo di 
separazione funzionale di tali attività.” 


Articolo 27 
Disposizioni fiati 


27.1 L'Autorità pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno la variazione del deflatore 
degli investimenti fissi lordi ai fini>dell’aggiornamento tariffario di cui 
all’ Articolo 10. 

27.2 Sono pubblicati sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) i testi 
delle deliberazioni n. 166/05 € n) 11/07 come risultanti dalle modifiche ed 
integrazioni apportate dal presénte) provvedimento. 

27.3 ]l presente provvedimento «pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet“dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in 
vigore dal giorno della suaprima pubblicazione. 


Città, 7 luglio 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Tabella 1- Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture: 


a) Durata convenzionale fino all’anno 2004: 


Categoria di cespiti 
Fabbricati 
Condotte e derivazioni 
Impianti di Gnl 


Altre immobilizzazioni materiali e 
immateriali 


Durata convenzionale (in anni 


50 


b) Durata convenzionale per gli anni 2005, 2006 e2007: 


Categoria di cespiti 
Fabbricati 
Condotte e derivazioni 
Impianti di Gnl 


Altre immobilizzazioni material/è 
immateriali 


Dufata convenzionale (in anni 
40 
40 
25 
10 


c) Durata convenzionale a partire dall’anno 2008: 


Categoria di cespiti Durata convenzionale (in anni 

Fabbricati 40 

Condotte e derivazioni 50 

Impianti di(Gni 25 

Misuratori 20 

Automezzi, sistemi informatici, 5 

attrezzature industriali e commerciali 

Altre immobilizzazioni materiali e 10 

immateriali 
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Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi 


Anno  |Deflatore investimenti fissi Deflatore investimenti fissi 
5 Anno 
lordi lordi 


29.4656 1950 3,9337 
29,223] 1981 3,2179 
29.7137 1982 2,7961 


24,1884 
23,1756 


23,1024 


1966 
16,2380 2001 1.1641 


13.549] 2002 1.1313 
10,43546 2003 1,1139 


1975 8,9178 2004 1,0843 
1976 7,4533 2005 1,0533 
6.347% 2006 1,00263 


2007 0000 
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DELIBERAZIONE 7 luglio 2008. 


Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in materia di erogazione del contributo tariffario>per il consegui- 
mento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2007, ai sensi della deliberazione 16 dicembre 2004, n219/04. (Delibera- 


zione EEN 7/08). 


L'AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 7 luglio 2008 


Visti: 


la legge 14 novembre 1995, n. 481/95, 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; 

i decreti ministeriali 24 aprile 2001; 

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli 
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali 
di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del‘decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79°, 

il decreto ministeriale 20 luglio 20044recante “Nuova individuazione degli 
obiettivi quantitativi nazionali di rispatmio energetico e sviluppo delle fonti 
rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, )del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164”; 

il decreto ministeriale 21 dicembfe@007 recante “Revisione e aggiornamento dei 
decreti ministeriali 20 luglio 2004 

la deliberazione dell’Autorità/ per l'energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’ Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01, 

la deliberazione dell’ Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01; 

la deliberazione dell’Agtòrità 18 settembre 2003, n. 103, e sue successive 
modifiche e integrazioni; 

la deliberazione dell’ Autorità 18 dicembre 2006, n. 293/06; 

la deliberazione. dell’ Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: 
deliberazione ni, 219/04); 

la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2006, n. 9$/06 (di seguito 
deliberazione n. 98/06); 

la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico datata 12 settembre 
2007 (prov Autorità n. 025220 del 22 settembre 2007); 

la comtmicazione del Ministero dello Sviluppo Economico datata 19 maggio 
2008 (prot. Autorità n. 014500 del 20 maggio 2008), 

lancomunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico datata 23 giugno 
2008 (prot. Autorità n. 0019277 dell’1 luglio 2008); 

le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma I, della deliberazione n. 98/06, 
inviate all'Autorità dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti 
ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: 
distributori obbligati); 

la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, della deliberazione n. 98/06, 
della società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. datata 4 luglio 2007 (prot. 
Autorità n. 020113 del 07/07/2008). 
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Considerato che; 


e ai sensi dell’articolo 3, comma I, della deliberazione n. 219/04, l’entità del 
contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il 
conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria posto a loro carico 
per l’anno 2007 è pari a 100,00 euro per tonnellata equivalente di petrolio. tdi 
seguito: tep) risparmiata; 

* ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 219/04, il contributo di 
cui al precedente alinea viene erogato per ogni titolo di tipo I €, di.tipo II 
consegnato dal distributore obbligato, fino all'occorrenza dell’obiettivo specifico 
aggiornato in capo al medesimo distributore; 

e ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 219/04 d’erogazione del 
contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene 
effettuata dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico specifica richiesta 
dell’ Autorità; 

* l’Autorità ha verificato il conseguimento degli obiettivisspecifici aggiornati in 
capo ai distributori obbligati per l’anno 2007. 


Ritenuto che sia necessario: 


e dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di provvedere, entro 
il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, al 
pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante per l’anno 2007 ai 
distributori obbligati; 

e chiedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di inviare all’ Autorità, 
successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del 
presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati 


DELIBERA 


1. di dare mandato alla Cassa Gonbuaglio per il Settore Elettrico di effettuare, entro il 
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il 
pagamento dei contributitariffari totali annui ai distributori obbligati secondo 
quanto indicato nella %abefle /, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di richedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico un resoconto relativo al 
pagamenti effettuati,da inviare all’ Autorità entro 30 giorni dalla liquidazione di tutte 
le partite economiche in attuazione del presente provvedimento; 

3. di notificare/il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio 
peri seguiti di competenza; 

S. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità fwww.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in 
vigere dalla data della sua prima pubblicazione. 


Città, 7 luglio 2008 


Il presidente: ORTIS 
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Tabella 1 


1 Da erogarsi a. valere. Da erogarsi a valere sul. 
sul-conto i Ì 
lenergetica-nel-seitore lenerseilca.nel-seliore gas 
pere E sazia ‘elettrico’ euro)” ele ‘iaturale” (euro): 
| Acea Distribuzione Spa, Roma_________| 1559600 | ___ | 
AEM Torino Distribuzione Spa | 479300 | SY) 
| Aem Elettricità Spa, Milimo | 1108300 | | 
| AMGENERGIA Spa, Palermo | 400] ____-| 


Azienda Municipale Gas Spa, Bari 60.400 60.400 
Ascopiave Spa, Treviso 452.700 452.700 
ASM Brescia Spa 604,600 - 
ASM Reti Spa, Brescia 245.800 245.800 


[Enel Distribuzione Spa, Roma A 34.199.300 | 


Napoletana Gas Spa, Napoli 309.400 309.500 
SGR Reti Spa, Rimini 182.700 182.700 
Siciliana Gas Spa, Palermo 112.800 112.800 
| Azienda Energetica Spa, Bolzano | 11260 | 
| Deval Spa, Aosta (4 | 86100] _-° 


* Distributore - 


! Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali 
di energia elettrica. 

© Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore 
del gas naturale. 


08A05907 
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DELIBERAZIONE 7 luglio 2008. 


Rideterminazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di gas naturale-nell’anno 
2008 (modifica della deliberazione 26 febbraio 2008 EEN 1/08). (Deliberazione EEN 8/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 7 luglio 2008 
Visti: 


* lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

» ildecretolevislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); 

* il decreto legislativo 23 maggio 2000, n, 164 (di seguito: decrete-egislativo n. 
164/00); 

* il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova Individuazione degli obiettivi 
quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: 
decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004); 

» il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova ifidividuazione degli obiettivi 
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di 
cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: 
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004); 

» la deliberazione dell’Autorità per l’energia elefirica e il gas (di seguito: 1 Autorità) 
18 settembre 2003, n. 103/03 e successivenmodifiche e Integrazioni (di seguito: 
deliberazione n. 103/03); 

*° la deliberazione dell’ Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06; 

» il decreto del Ministero dello Sviluppo/Economico di concerto con il Ministero 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di 
revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto 
ministeriale 21 dicembre 2007); 

*« la deliberazione dell’Autorità, 28 dicembre 2007, n. 344/07 (di seguito: 
deliberazione n. 344/07); 

» la deliberazione dell’ Autorità-26 febbraio 2008, EEN 1/08 (di seguito: deliberazione 
n. EEN 1/08). 


Considerato che: 


* l’articolo 3, comma)l, lettera dì, del decreto ministeriale gas 20 aprile 2004 come 
modificato dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 fissa 
l’obiettivo quantitativo nazionale di risparmio energetico e sviluppo delle fonti 
rinnovabili, carico dei distributori di gas naturale nell’anno 2008 pari a 1 milione di 
tonnellate@Quivalenti di petrolio (tep); 

» lVarticoloivcommi | e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce che, 
per ciascuno degli anni successivi al 2007 e fino all'emanazione del decreto 
ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di 
cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica e i 
distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a 
ciascun anno d'obbligo abbiano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 
50.000 clienti finali; 

»-/ l’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la 
natura giuridica degli obblighi di cui al precedente alinea; 
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e larticolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la 
quota degli obiettivi di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a ciascuna 
impresa di distribuzione di gas naturale, è determinata dal rapporto tra la quantità di 
gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla )sua 
rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distnibuita sulterfitorio 
nazionale dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo»decreto, 
determinata e comunicata annualmente dall’ Autorità, entrambe \conteggiate 
nell’anno precedente all’ultimo trascorso ed espresse in GI; 

e con deliberazione n. 344/07 l’Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettaica 
e ai distributori di gas naturale che abbiano avuto almeno 50.00 clienti finali 
connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre «2006 di trasmettere 
all’Autorità stessa, entro e non oltre il 21 gennaio 2008, una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/00 recante il 
numero di clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla medesima data e la 
quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita, fiell’anno 2006; 

e a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 
344/07, con deliberazione EEN 1/08 l’ Autorità ha determinato gli obiettivi specifici 
di risparmio di energia primaria nell’anno 2008-in$capo ai distributori di energia 
elettrica e di sas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 
2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, 

e con comunicazione del 22 maggio 2008 lassocietà PrealpiGas S.r.l, ha trasmesso 
agli Uffici dell’ Autorità una dichiarazionie\sbstitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/00,(recante 11 numero di clienti connessi alla 
propria rete di distribuzione al 31 dicembre 2006 e la quantità di gas naturale 
distribuita nell’anno 2006; 

* dalle informazioni trasmesse con la”comunicazione di cui al precedente alinea, 
emerge che la società PrealpiGas S.r.l. aveva almeno 50.000 clienti finali connessi 
alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2006 ed è, dunque, 
soggetta agli obblighi di risparmio energetico per l’anno 2008; 

e conla comunicazione del'22 maggio 2008 la società PrealpiGas S.r.l ha comunque 
ottemperato, motivando il, ritardo, agli obblighi di comunicazione previsti dalla 
deliberazione n. 344/07Nfornendo agli Uffici dell’ Autorità, contestualmente ai dati 
necessari per identificare la società come soggetta a detti obblighi, i dati necessari 
per rideterminare gli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2008 in capo a tutti 
i distributori di gas naturale. 


Ritenuto che: 


+ sia necessario rideterminare la quantità di sas naturale complessivamente 
distribuita sul territorio nazionale nell’anno 2006 dai distributori obbligati 
nell’anno 2008, comunicata con deliberazione EEN 1/08, includendo la quantità 
distribuita nel medesimo anno dalla società PrealpiGas S.r.1.; 

* \Sia conseguentemente necessario rideterminare gli obiettivi specifici di risparmio 
di energia primaria in capo nell’anno 2008 ai distributori di gas naturale di cui 
alla Tabella B della deliberazione EEN 1/08 e determinare l’obiettivo specifico 
di risparmio di energia primaria in capo alla società PrealpiGas S.r.l nello stesso 
anno 
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DELIBERA 


1. di sostituire all'articolo 2, comma 2, della deliberazione EEN 1/08, [e parole “è pari 
a 1.101.671.693 GI” con le parole “è pari a 1.106.776.079 GJ”; 

2. di sostituire all'articolo 3, comma |, della deliberazione EEN 1/08, la Tabella B con 
[a Tabella B, allegata al presente provvedimento; 

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it), il presente provvedimento che entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione; 

4. di pubblicare sul sito internet dell’ Autorità il testo della deliberazione. EEN 1/08 
come risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento. 


Città, 7 luglio 2008 


Il presidente: ORTIS 
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Tabella B- Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per l'anno 2008 
a carico dei distributori di gas naturale obbligati 


tonnellate equivalenti 
di petrolio (tep 
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.a., Livorno 
ACAM Gas S.p.a., La Spezia 


AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a., Milano 
Aemme Linea Distribuzione S.r.1., Legnano (Milano) 
AGSM Reti Gas $.r.l., Verona 


AMG Energia S.p.a., Palermo 

AMGA Azienda Multiservizi S.p.a., Udine 
AMGAS S.p.a,, Foggia 

Arcalgas Progetti S.p.a., Milano 


Ascopiave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso 27.909 
ASM Reti S.p.a., Brescia 16.283 
Azienda Energia e Servizi Torino S.p.awKorino 24.483 


Aziende Industriali Municipali Viceniza Gas S.p.a., “da 
3 6,326 
Vicenza 


Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento 
col Gas S.p.a., Napoli 


10.028 
126.725 
34.992 


Gas NaturalDistribuzione Italia S.p.a., Acquaviva delle 
Fonti (Bari) 

Gas/Plus Reti S.r.1., Milano 

Gasdotti Azienda Siciliana S.p.a., Palermo 


Intesa S.p.a., Siena 
Iride Acqua Gas S.p.a., Genova 
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a., Gorizia 4.907 
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Italcowim Reti S.p.a., Milano 25.438 


Linea Distribuzione S.r.l., Lodi 4.988 
Molteni S.p.a., Roncadelle (Brescia) 5.111 
Multiservizi S.p.a., Ancona 6.189 
Nuovenergie Distribuzione S.r.1., Milano 2.886 


Pasubio Group $.r.l., Schio (Vicenza 4.949 


Pescara Distribuzione Gas S.r.l, Pescara 1,539 
PrealpiGas S.r.l, Busto Arsizio (Varese) 4.612 
RETT.D.E.A, S.rl., Alessandria 5,353 


S.I.Me. Società Impianti Metano S.p.a., Crema 
3.997 
Cremona 


SME.DLGAS S. orio di Catania (Catania DOZZA 


Salemo Energia Distribuzione S.p.a., Salerno 1.521 


SGR Reti S.p.a., Rimini 11.247 
Siciliana Gas S.p.a., Palermo 6.665 


Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a, Avellino 2.443 
Società Italiana per il Gas per Azioni, Torino 238.402 


Thuga Laghi $.r.1., Verbania 9.688 
6.037 


Thuga Orobica $.r.l., Mantova 6.448 
Thuga Padana S.r.l., Cremona 13.358 


Thuga Mediterranea S.r.1., S. Giuseppe di Comacchig 


7.195 
36.469 
9.440 
5.128 


08A05908 
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DELIBERAZIONE 7 luglio 2008. 
Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° ottobre 2008-30 settembre 2009. (Deliberazione VIS-63/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 7 luglio 2008 


Visti: 

» la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, 

il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744; 

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 108371); 

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), 

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540; 

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, 

il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 

la deliberazione dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 

l’ Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97; 

e la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00), 

» ladeliberazione dell’ Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, 

e la deliberazione dell’ Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione 
n. 43/02); 

» la deliberazione dell'Autorità 5<€siùgno 2002, n, 104/02 (di seguito: 
deliberazione n. 104/02); 

» ladeliberazione dell’ Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03; 

* la deliberazione dell’Autorità "22 luglio 2004, n 125/04 (di seguito: 
deliberazione n. 125/04), 

*« la deliberazione dell’Autorità, 29 settembre 2004, n. 168/04 successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n, 168/04), 

* la deliberazione dell*Autorità, 27 luglio 2005, n 157/05 (di seguito: 
deliberazione n. 157/05), 

» la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: 
deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai 
rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: 
Protocollo di Intesa); 

» la deliberazione dell’Autorità, 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: 
deliberazione n. 164/06), 

» la deliberazione dell’ Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07; 

» la deliberazione dell’ Autorità 16 luglio 2007, n. 181/07, 

e la deliberazione del 27 dicembre 2007, n. 340/07 con cui l’ Autorità ha approvato 

il’bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2008- 31 dicembre 2008. 

la determinazione del Direttore Generale dell’Autorità 14 ottobre 2004, n. 

151/04 (di seguito: determina n. 151/04). 
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Considerato che: 


e l'articolo 1, comma 1, della lege n. 481/95, prevede che l’ Autorità promuova la 
tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario 
con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficierite 
delle risorse; 

* Varticolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l’ Autorità 
controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo cheLtutte le 
ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo Jl rispetto 
dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; 

«l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che4le, pubbliche 
amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’ Autorità, (oltre a notizie e 
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni; 

« conla deliberazione n. 168/04, l’ Autorità ha imposto agli esèrcenti il servizio di 
distribuzione del gas l’obbligo di effettuare un numero mimmo di misure del 
grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito; 

e una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, 
conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall’utilizzo del gas; 

e la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe-di distribuzione del gas siano 
adesuate al potere calorifico superiore del gas, individuato sulla base delle 
particolari modalità di calcolo di cui all'articolo 16 della medesima 
deliberazione; 

e la deliberazione n. 43/02 prevede che, fiell’erogazione di tutti i servizi del 
mercato del gas naturale, l’esercente adeguila determinazione del corrispettivo 
per il servizio erogato al potere calorifiéo superiore effettivo, 

e il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso 
i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas; 

e i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore 
effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una 
procedura standardizzata e res&preventivamente nota agli esercenti; 

e la deliberazione n. 104/02 prevede la possibilità di affidare studi, ricerche, 
sperimentazioni, speciali. ahalisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e 
finanziarie, nonché controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, 
comprovata e documefitata esperienza; 

e la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione 
di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell’ambito e 
con le modalità.préviste dal Protocollo di Intesa, 

e le deliberazioninn. 125/04, n. 157/05, n. 164/06 e n, 181/07 hanno disposto di 
svolgere, rispettivamente nei periodi 1 novembre 2004 — 30 settembre 2005, 1 
ottobre 2005\- 30 settembre 2006, 1 ottobre 2006 — 30 settembre 2007 e | 
ottobre 2007 — 30 settembre 2008, controlli tecnici relativi al grado di 
odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa 
del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione; 
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» nel corso della campagna di cui alla deliberazione n. 181/07, consistente in 
cinquanta controlli tecnici, sono stati riscontrati quattro impianti con grada-di 
odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia‘ 

e con lettere in data 12 novembre 2007 (prot. EA/M07/5396/ea), 13 novembre 
2007 (prot. AG/M07/5456), 12 dicembre 2007 (prot. EA/M07/5870/ea), 14 
dicembre 2007 (prot. AG/M07/5980), 18 febbraio 2008 (prot. n. 0004216), 28 
febbraio 2008 (prat. 005810), 14 marzo 2008 (prot. n. 0007614) e 2/aprile 2008 
(prot. 012191), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllé eil Direttore 
della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’ Autorità tranno inviato 
alle Procure della Repubblica competenti le denunce ai sensivdella legge n. 
1083/71 per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in 
materia; 

e con comunicazione interna in data 25 giugno 2008 (prot. DCOS/Int./01608) la 
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha.trasmesso alla Direzione 
Vigilanza e Controllo l'elenco dei distributori &Cdei relativi impianti di 
distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1 
ottobre 2008 — 30 settembre 2009; 

e le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06%c n. 181/07 hanno disposto di 
avvalersi, per lo svolgimento dei predettò controlli tecnici, della Stazione 
Sperimentale per i Combustibili, con sedé in S. Donato Milanese (di seguito: 
Stazione Sperimentale per i Combustibili): 

* l’effettuazione dei controlli tecnici ai Sehsi della deliberazione n. 181/07 ha 
confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04 a meno 
di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima. 


Ritenuto opportuno: 


» effettuare, nel periodo 1 ottobre 2008 — 30 settembre 2009, una campagna di 
sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere 
calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas nei confronti delle 
imprese di distribuzione; 

» dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell’ Autorità 
affinché: 

a} provveda alhaggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli 
tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di: 

i) specificare, in fase di richiesta dell’ubicazione dei gruppi di riduzione 
finale, che questi siano in bassa pressione e che servano più di un cliente 
finale; 

il) garantire maggiore sicurezza nelle operazioni di misurazione della 
pressione, evitando di avere fiamme libere in prossimità del gruppo di 
riduzione finale; 

1) adeguare la terminologia utilizzata nella procedura alle indicazioni del 
SINAL; 

b) pubblichi la procedura modificata di cui alla precedente lettera a) nel sito 
internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) e la comunichi alle principali 
Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la 
conoscenza, 
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e avvalersi, per lo svolsimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 
2008 — 30 settembre 2009, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in 
possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente 
preposta a tali fini, 

» avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della. 
Guardia di Finanza, nell’ambito e con le modalità previste dal Protocolle di 
Intesa 


DELIBERA 


I. di svolgere, nel periodo | ottobre 2008 — 30 settembre 2009, nAsessanta (60) 
controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calérifico superiore 
effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di 
distribuzione; 

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell’ Autorità 
affinché: 

a) provveda all’aggiornamenio della procedura per lo-svolgimento dei controlli 
tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai finivdi* 

i) specificare, in fase di richiesta dell’ubicazioné dei gruppi di riduzione 
finale, che questi siano in bassa pressione e che servano più di un cliente 
finale; 

il) garantire maggiore sicurezza nelle‘ operazioni di misurazione della 
pressione, evitando di avere fiamme\libere in prossimità del gruppo di 
riduzione finale; 

iii) adeguare la terminologia utilizzata nella procedura alle indicazioni del 
STINAL; 

b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) nel sito internet 
dell’Autorità (ww.w.autorita.enérgia.it) e la comunichi alle principali 
associazioni di categoria dei distributori di gas; 

3. di avvalersi, per lo svolgimento) dei predetti controlli tecnici, della Stazione 
Sperimentale per i Combustibili, in possesso di comprovata e documentata 
esperienza in materia e istiuzienalmente preposta a tali fini; 

4. di avvalersi, per l’effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della 
Guardia di Finanza, nell*ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa; 

5. di trasmettere il presenté provvedimento al Nucleo Speciale Tutela mercati della 
Guardia di Finanza, 

6. di trasmettere jl presente provvedimento alla Stazione Sperimentale per i 
Combustibili; 

7. di provvedere-alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le 
prestazionidella Stazione Sperimentale per i Combustibili per le attività relative ai 
predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I categoria IV, capitolo 155, del 
bilancio di previsione dell’ Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 
2008; 

&. di prevvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le 
prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli 
tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione 
dell’ Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2008; 
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9. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell’ Autorità 
per le azioni a seguire, 

10. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it). 


Avverso Il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, dellalesge n. 
481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo reglenale per la 
Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso. 


Città, 7 luglio 2008 


Il presidente: ORTIS 
08405909 
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DELIBERAZIONE 14 luglio 2008. 


Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2008, ARG/gas 32/08 in materia di.contributo 
compensativo a carico dei soggetti titolari di concessioni per l’attività di stoccaggio. (Deliberazione ARG/gas 94/08). 


L’AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 14 luglio 2008 
Visti: 


e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio-del 26 giugno 
2003; 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

@ il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

* lalegge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008); 

@ la deliberazione dell’ Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 
50/06); 

e la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2008, ARG/gas 32/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 32/08). 

e la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 200% ARG/gas 35/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/6as 35/08). 


Considerato che: 


e l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 32/08 ha avviato un procedimento per la 
formazione di provvedimenti urgenti in materia di esazione, gestione ed 
erogazione dell'ammontare del contributo compensativo a carico dei soggetti 
titolari di concessioni per l’attivitàdi stoccaggio Introdotto dall’articolo 1, comma 
$58, della legge finanziaria 2008yda destinare alle Regioni nelle quali hanno sede 
gli stabilimenti di stoccaggio, Vin misura pari all'1% del valore della capacità 
complessiva autorizzata di stoccaggio di sas naturale; e che il diritto a tale 
contributo decorre dall’ l'sernaio 2008; 

* gli uffici dell'Autorità; cò nota in data 31 gennaio 2008 (prot. generale P/2576), 
hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico chiarimenti in merito alle 
modalità di quantifieazione del contributo compensativo ed in particolare hanno 
evidenziato la possibilità che il valore della capacità complessiva autorizzata di 
stoccaggio potesse essere determinato con riferimento alla quota parte dei ricavi 
attribuita al setvizio di spazio (RS) relativa ai giacimenti di stoccaggio attivi, 
integrato o\meno dalla quota parte dei ricavi attribuita al servizio di stoccaggio 
strategico.(RS°), 
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e la Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo 
Economico, con lettera in data 13 marzo 2008 (prot. generale A/7445 del 13 
marzo 2008), ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando in particolare che: 

a) la capacità autorizzata si identifichi con lo spazio di stoccaggio, incluso No 
spazio per il servizio di stoccaggio strategico, offerto in conferimento‘ai sensi 
dei codici di stoccaggio all’inizio dell’anno termico da ciascun operatore di 
stoccaggio; 

b) la valorizzazione di cui alla precedente lettera a) debba Aywvenire con 
riferimento alla quota parte dei ricavi attribuita al servizio di spazio (RS) e 
alla quota parte dei ricavi attribuita al servizio di stoccaggio strategico (RS); 

c) la npartizione del valore di cui alla lettera b) tra le Regioni helle quali hanno 
sede i relativi stabilimenti di stoccaggio in esercizio avvenga in proporzione 
alla capacità di spazio di stoccaggio offerta in confefimento ad inizio anno 
termico; 

e gli uffici dell'Autorità hanno ritenuto opportuno, .d*%intesa con la Direzione 
Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministeradello Sviluppo Economico, 
consultare in data 19 e 21 marzo 2008 rispettivamente le imprese di stoccaggio e 
le Regioni interessate, al fine di acquisire glielémenti conoscitivi utili per la 
formazione dei provvedimenti; 

e l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas-35/08, ha approvato i corrispettivi 
d’impresa e determinato i corrispettivi unigi di,/stoccaggio relativi all’anno termico 
2008-2009, ha definito le modalità di esaziorie del gettito necessario ad assicurare 
la copertura degli oneri introdotti con\la legge finanziaria 2008 attivando il 
parametro Y relativo all’aggiornamento del corrispettivo variabile unitario 
variabile CES di cui all’articolo 10f comma 10.9 della deliberazione n. 50/06 {che 
tiene conto dei mutamenti del quadro normativo) e ha fissato per l’anno termico 
2008-2009 il valore del suddetto parametro pari a 1,5%; 

e con medesima delibera l'Autorità ha individuato nella Cassa Conguaglio per il 
Settore Elettrico (di seguito» Cassa) il soggetto responsabile della gestione dei 
flussi finanziari necessatit alla erogazione del contributo compensativo alle 
Regioni e ha posto a carite del “Conto squilibri perequazione stoccaggio” l’onere 
corrispondente al contributo medesimo; 

e la deliberazione ARG/gas 35/08 ha previsto inoltre che la quantificazione 
definitiva del contributo compensativo da erogare alle Regioni, le tempistiche per 
l’erosazione di detto contributo, nonché le modalità di ripartizione del contributo 
alle Regioni interessate siano definiti in esito al procedimento avviato con la 
deliberazione ARG/&as 32/08; 

e gli uffici dell’ Autorità hanno comunicato alle Regioni interessate (prot. generale 
A/9293AY9204, A/9295 e A/9296 dell’1 aprile 2008) una stima dell’importo 
totalesper l’anno solare 2008 del contributo compensativo e 1 coefficienti per la 
ripartizione di detto contributo tra le Regioni in cui hanno sede gli stabilimenti di 
steccaggio, determinati sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di 
stoccaggio; 

e- ali uffici dell'Autorità hanno ritenuto opportuno, d’intesa con il Ministero dello 
Sviluppo Economico, convocare nuovamente in data 18 giugno 2008 le Regioni 
interessate al fine di illustrare le proposte in merito alla chiusura del procedimento 
avviato con deliberazione ARG/gas 32/08 e ricevere osservazioni in merito, 
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+ le Regioni non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle proposte 
illustrate, ad esclusione delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, che, 
limitatamente alle modalità di erogazione del contributo, hanno espresso una 
preferenza per l’erogazione degli importi spettanti in unica soluzione entro il mese 
di gennaio dell’anno successivo all’anno solare di riferimento e, più in generale, 
hanno manifestato riserve riguardo l’entità delle compensazioni prospettate; 

e la maggiorazione del corrispettivo unitario CFS, di cui al precedente quinto 
considerato, a carico degli utilizzatori del servizio di stoccaggio è in grado di 
assicurare la copertura del contributo compensativo previsto dalla, ”legge 
finanziaria 2008. 


Ritenuto opportuno: 


e prevedere che la quantificazione dell'importo complessivo del contributo 
compensativo da corrispondere alle Regioni per ciascun anno solare di riferimento 
t avvenga sommando i tre dodicesimi delle quote dei ricavi RS' e RS”, relativi 
all’anno termico #/ e i nove dodicesimi delle medesime\quote dei ricavi relative 
all’anno termico #, 

e determinare annualmente la ripartizione dell'importo complessivo di cui al 
precedente alinea tra le Regioni nelle quali, hanno sede gli stabilimenti di 
stoccaggio in esercizio in proporzione alla capacità di spazio di stoccaggio offerta 
in conferimento (working gas) ad inizio di ciastuh anno termico; 

* prevedere che l’erogazione della quota spettante di contributo compensative a 
ciascuna Regione sia etfettuata, al fine(diyminimizzare gli oneri amministrativi 
connessi alla gestione del contributo medesimo, in un'unica soluzione entro il 
mese di gennaio dell’anno successivo all’anno solare di riferimento; 

e prevedere che, in deroga a quanto indicato nel primo ritenuto, per l’anno solare 
2008 l’importo complessivo del“eontributo compensativo sia determinato in 
misura pari all’1% della sommà“délla quota di ricavi RS, e della quota di ricavi 
RS? relativi all’anno termico 2008-2009 in modo da comprendere forfetariamente 
anche i primi tre mesi del 2008 


DELIBERA 


1. di quantificare l’importo complessivo del contributo compensativo da 
corrispondere alle Regioni per ciascun anno solare di riferimento / in misura pari 
alla somma déistre dodicesimi delle quote dei ricavi RS e della quota di ricavi 
RS” relativivall’anno termico /-/ e dei nove dodicesimi delle medesime quote dei 
ricavi relative all’anno termico f; 


2. di prevedere che la ripartizione dell’importo complessivo di cui al precedente 
punto=b.tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in 
esefcizio sia determinato annualmente dall’ Autorità in proporzione alla capacità 
di spazio di stoccaggio offerta in conferimento ad inizio di ciascun anno 
termico; 


3. \di fissare per l’anno solare 2008 il valore complessivo del contributo 
compensativo pari 1.295.681 euro: 
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4. di determinare per l’anno solare 2008 i coefficienti di ripartizione del contributo 
compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio 
nella misura dei valori di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento; 


5. di prevedere che le imprese di stoccaggio comunichino all'Autorità, entro N80 
aprile di ciascun anno, a partire dall’anno 2009, i seguenti dati: 


- capacità di spazio di stoccaggio complessivamente Offerta in 
conferimento per l’anno termico incluso lo spazio per il servizio di 
stoccaggio strategico (Working gas), espressa in GJ; 


- capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimerite=(47orkiig gas) 
per ciascun giacimento di stoccaggio operativo, espressa în GI; 


- Regione amministrativa e comune di appartenenza. di-ciascun giacimento 
di stoccaggio; 


6. di prevedere che l'Autorità determini e comunichi, entro il 30 settembre di 
ciascun anno a partire dall’anno 2009, alla Cassave/alle Regioni interessate, 
l’importo del contributo compensativo da erogare-a.ciascuna Regione; 


7. di prevedere che la Cassa eroghi, in unica solùzione, quanto dovuto a ciascuna 
Regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno solare di rifenmento e 
che comunichi all’ Autorità l'avvenuta erogazione; 


8. di trasmettere il presente provvedimenito /alla Regione Lombardia, con sede 
legale in via Fabio Filzi, n. 22, 20124\Milano, alla Regione Emilia Romagna, 
con sede legale in viale Aldo Moro, n7$2, 40127 Bologna, alla Regione Veneto, 
con sede legale in Dorsoduro 390130123 Venezia, alla Regione Abruzzo con 
sede legale in Via Vinci, 1, 67100 L'Aquila, nella persona dei Presidenti in 
qualità di legali rappresentanti Pro fempore, mediante plico raccomandato con 
avviso di ricevimento; 


9. di trasmettere il presenté,provvedimento alla Cassa Conguaglio per il settore 
elettrico; 


10. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (wwW.dutorita.energia.it), il presente provvedimento che entra in 
vigore dalla data*della sua prima pubblicazione. 


Città, 14 luglio 2008 
Il presidente: ORTIS 


TabellatT1> Coefficienti di ripartizione del contributo compensativo per l’anno 
solare 2008 


Regione Coefficienti di ripartizione 


Emilia Romagna 


Lombardia 


08A05910 
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DELIBERAZIONE 14 luglio 2008. 


Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela>del ter- 
ritorio e del mare 11 aprile 2008, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediantècicli ter- 
modinamici. (Deliberazione ARG/elt 95/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 14 luglio 2008 
Visti: 


e la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del‘27 settembre 
2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE), 

e lalegge 14 novembre 1995, n, 481, 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; 

e il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante atiùazione della direttiva 
2001/77/CE, e sue successive modifiche e integrazioni di seguito: decreto 
legislativo n. 387/03); 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04): 

e lalegge 24 dicembre 2007, n. 244/07, 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economiég )di concerto con il Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del) Mare 11 aprile 2008, recante 
“Criteri e modalità per incentivare la produzionè di energia elettrica da fonte solare 
mediante cicli termedinamici” (di seguito: decretò ministeriale 11 aprile 2008); 

e la deliberazione dell’ Autorità per l’enersia’elettrica e il gas (di seguito: 1’ Autorità) 
22 aprile 2004, n. 60/04; 

e lAllegato A alla deliberazione dell’ Auterità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue 
successive modifiche e integrazioni (di sesuito: deliberazione n, 281/05); 

e l’Allegato A alla deliberazione delkAuterità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: 
deliberazione n. 88/07); 

e l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: 
deliberazione n. 89/07); 

e l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di 
seguito: deliberazione n_280/07); 

e il Testo integrato delléè, disposizioni dell’ Autorità per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2008-2019, allegato alla deliberazione dell’ Autorità 29 dicembre 2007, 
n. 348/07 (di sesuîto/ Testo Integrato Trasporto). 

Considerato che: 


e l’articolo $kcomma 2, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che I’ Autorità 
definisca-le modalità e la tempistica secondo le quali il gestore di rete comunica il 
punto di consegna ed esegue la connessione dell’impianto alla rete elettrica; 

* l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l’energia 
elettrita prodotta da impianti solari termodinamici è ritirata con le modalità e alle 
condizioni fissate dall’ Autorità ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 13 del decreto 
lesislativo n. 387/03 (relativi, rispettivamente all’accesso alla rete nel caso di 
impianti ibridi e alla cessione dell'energia elettrica), ovvero ceduta sul mercato; 

e ) l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l’ Autorità 
definisca le modalità per la riduzione delle tariffe incentivanti qualora vengano 
concessi incentivi in conto capitale 0 in cento interessi con capitalizzazione 
anticipata, eccedenti, rispettivamente, il 10% e il 25% del costo di investimento; 


ST - 
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e l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l° Autorità 
stabilisca le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe 
incentivanti, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del medesimo 
decreto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5,8 e 10; 

e Varticolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l’ Autorità 
determini le modalità con le quali le risorse per l’erogazione dellev tariffe 
incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, 
trovano copertura nel settito della componente tariffaria Aa; 

e Varticolo 10, comma I, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che, fatte 
salve le altre conseguenze disposte dalla legge, le false dichiarazioni inerenti le 
disposizioni del medesimo decreto comportino la decadenza dal diritto alla tariffa 
incentivante sull’intera produzione e per l’intero periodo di diritto alla stessa tariffa 
incentivante. 


Considerato che: 


e la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07.definiscono le condizioni per 
l’erogazione del servizio di connessione alle réti elettriche i cui gestori hanno 
obbligo di connessione di terzi a tensione nomifiale; rispettivamente, superiore ad 1 
kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre: 

a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili) in coerenza con quanto previsto 
dall’articolo 14 del decreto legislativo 1/387/03; 

b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel 
caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del 
punto di consegna e per l'esecuzione dei lavori di connessione; 

e le deliberazioni di cui al precedente alinea risultano applicabili anche per la 
connessione alla rete di impianti solari termodinamici e sono coerenti con quanto 
previsto dall’articolo 5, comma, del decreto ministeriale 11 aprile 2008; 

e con la deliberazione n_ (88/07, l'Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il 
servizio di misura delllenergia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le 
modalità di erogazioneYvel medesimo servizio; 

e la deliberazione di cui\al precedente alinea è funzionale al calcolo della quantità di 
energia elettrica avente diritto agli incentivi; 

e con la deliberazione n. 280/07, l'Autorità ha definito le modalità e le condizioni 
tecnico-econoMiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, 
commi 3 e 47 del decreto legislativo n. 387/03 e ai sensi del comma 41 della legge n. 
239/04; 

e la deliberazione di cui al precedente alinea risulta applicabile anche per la cessione, 
in alternativa al libero mercato, dell’energia elettrica prodotta e immessa nella rete 
con Obbligo di connessione di terzi, nel caso di: 

a) impianti solari termodinamici non ibridi di qualunque potenza; 

5) impianti solari termodinamici ibridi aventi potenza apparente nominale inferiore 
a IO MVA, 

ed è coerente con quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 

11 aprile 2008. 
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Ritenuto opportuno: 


e dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 
ministeriale 11 aprile 2008, relativamente alle condizioni per la connessione alla rete 
di impianti solari termodinamici, facendo riferimento alle disposizioni di cui alla 
deliberazione n. 281/05 e di cui alla deliberazione n. 89/07; 

e richiamare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, comma 1, del déereto 
ministeriale 11 aprile 2008, le deliberazioni dell’ Autorità vigenti, con patticolare 
riferimento agli impianti solari termodinamici e tenendo conto di quanto previsto 
dagli articoli 8 e 13 del decreto legislativo n. 387/03, 

e dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1del decreto 
ministeriale 11 aprile 2008 considerando che anche 1 ricavi derivafiti dalla vendita 
dell'energia elettrica prodotta concorrono alla copertura dell’investimento; 

e dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto 
ministeriale 11 aprile 2008, ai fini di garantire certezza, equità di trattamento e non 
discriminazione a tutti i soggetti responsabili che intendonousufruire delle tariffe 
incentivanti previste dal medesimo decreto ministeriale 1 Isaprile 2008; 

e prevedere, in particolare: 

a) per quanto concerne l'accesso alle tariffe wicentivanti, che il soggetto 
responsabile dell'impianto solare termodinamico ‘debba dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, di rispettare i requisiti pér l'ammissibilità alla tariffa 
incentivante previsti dal decreto ministerialet1 1\aprile 2008; 

b) per quanto concerne la gestione dell’impianto solare termodinamico, che il 
soggetto responsabile sia tenuto al rispetto\dei seguenti obblighi: 

i. consentire l’accesso all’impianto \e alle relative infrastrutture, comprese 
quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli 
altri soggetti di cui il soggetto sttuatore può avvalersi per l’espletamento 
delle attività di verifica e controllo; 

ii. nel caso di impianti ibridi trasmettere tutti i dati necessari ai fini del calcolo 
della quota di produzione d'energia elettrica attribuibile alla fonte solare e 
del corretto valore dell’incentivo da assegnare; 

c) per quanto concerne l’effettuazione delle venfiche e dei controlli di cui 
all'articolo 10 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, di prevedere che il 
soggetto attuatore possa effettuare verifiche di carattere documentale e di 
carattere tecnico-impiantistico avvalendosi eventualmente della collaborazione 
di soggetti terzibabilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti 
universitari qualificati nel settore specifico, informando l’ Autorità, 

e dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 
ministeriale 11Vaprile 2008, definendo le modalità con le quali le risorse per 
l’erogazione(delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste 
dal medesimo decreto, trovano copertura nel Conto per nuovi impianti da fonti 
rinnovabili»e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3 
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DELIBERA 


1. di approvare le disposizioni di attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 11 aprile 2008, ai fini dell’incentivazione della produzione-divenergia 
elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, riportate in allegata. (A/egato 
A4) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al 
Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Società Gestore 
dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico; 

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito interne? 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvédimento, che entra in 
vigore dalla data di pubblicazione. 


Città, 14 luglio 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Allegato A 


Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, ai 


fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare 
mediante cicli termodinamici 


TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 


Articolo 1 
Definizioni 


1.I Ai soli fim del presente provvedimento si applicano l&definizioni di cui 
all’articolo 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, di4cu) all’articolo 1 della 
deliberazione n. 280/07, oltre che le seguenti: 

e soggetto responsabile è il soggetto di cui all’artigolò, 2, comma 1, lettera 0), 
del decreto ministeriale 11 aprile 2008; 

e soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici " GSE Spa; 

e incentivo è la tariffa incentivante di cui all’artigolo 6 del decreto ministeriale 
11 aprile 2008. 


TITOLO © 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
SOLARE TERMODINAMICO 


Articolo 2 
Connessioni alla rete elettrica 


2.1 Al fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto solare 
termodinamico alle reti con obbligo di connessione di terzi si applica quanto 
stabilito dall'Autorità. in materia di condizioni tecnico-economiche per la 
connessione alle predette reti. 


Articolo 3 
Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione dell'incentivo 


3.1 La misura, dell’energia elettrica prodotta da un impianto solare termodinamico 
viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07, 

3.2 Il responsabile, ai sensi della deliberazione n. 88/07, del servizio di misura 
dell'energia elettrica prodotta trasmetie mensilmente al sosgetto attuatore la 
registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta relative al mese 
precedente, secondo modalità definite dal medesimo soggetto attuatore. 
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3.3 Il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita 
all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di enersrà 
elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. 

3.4 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti l'energia elettrica prodotta dall'impianto 
solare termodinamico avvalendosi anche delle misure dell’energia celettrica 
immessa rilevate dal gestore di rete cui l'impianto è connesso. A tal fineilbsosgetto 
responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure ‘\dell’energia 
elettrica immessa, trasmette al sosgetto attuatore la registrazione»delle misure 
dell’energia elettrica immessa rilevate secondo le stesse modalità.di cui all'articolo 
21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto. 


î TITOLO Ill 
MODALITA E CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RITTRO E IL 
DISPACCIAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE 


Articolo 4 
Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete 


4.1 Ai sensi dell’articolo 7, comma |, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, l’energia 
elettrica prodotta e immessa nella rete‘ cori obbligo di connessione di terzi, in 
alternativa alla cessione sul mercato, può\essere ceduta al GSE secondo le modalità 
e le condizioni economiche previste dalla deliberazione n. 280/07 nel caso di: 

a) impianti solari termodinamici nioftibridi di qualunque potenza; 
b) impianti solari termodinamici ibridi aventi potenza apparente nominale 
inferiore a 10 MVA, 


Articolo 5 
Questioni relative al dispacciamento 


5.1 Ai fini dell’erogazione del servizio di dispacciamento, coerentemente con quanto 
previsto dall’articolo’2, comma i, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 387/03: 
a) gli impianti, solari termodinamici non ibridi sono considerati impianti non 

programmabili; 
b) gli impianti solari termodinamici ibridi sono considerati impianti 
programmabili. 

5.2. Ai sensisdell’articolo 7, comma |, del decreto mimisteriale 11 aprile 2008, nel caso 
in cui.l’impianto solare termodinamico sia un impianto ibrido e sia alimentato dalla 
fonte solare e da una o più fonti non rinnovabili, st applica quanto previsto 
dall’articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 387/03. 
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TITOLO IV__ 
CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ AGLI INCENTIVI 


Articolo 6 
Condizioni per accedere agli incentivi 


6.1 Il soggetto responsabile di un impianto solare termodinamico realizzato ai sensi del 
decreto ministeriale 11 aprile 2008, per essere ammesso a beneficiare 
dell’incentivo, deve presentare al soggetto attuatore la richiesta di cui all’artteolo 5, 
comma 4, del medesimo decreto, comprensiva della documentazionè»prevista 
dall’ Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale, secondo lo schema predisposto 
dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati 
dell’Autorità. Tale richiesta deve pervenire al soggetto attuatoremei-tempi previsti 
dall’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. Il mancato rispetto dei termini di 
cui al suddetto comma comporta la non ammissibilità all’incentivo. 

6.2 Ogni richiesta formulata ai sensi dell’articolo 5, comma 4,de decreto ministeriale 
11 aprile 2008 deve essere riferita ad un solo impianto solare termodinamico. 

6.3 Il soggetto attuatore predispone un portale informatico méèdiante il quale il soggetto 
responsabile è tenuto a registrarsi, inserire i dati del proprio impianto, e stampare i 
modelli cartacei da inviare, debitamente sottoscritti, \al soggetto attuatore insieme 
alla documentazione prevista all’ Allegato 1 del deereto ministeriale 11 aprile 2008. 
Fino a quando il portale non sarà operative \l)soggetti responsabili possono 
comunque compilare manualmente i predetti ‘allegati e trasmetterli, debitamente 
sottoscritti, al soggetto attuatore. 


Articolo? 
Ammissione agli incentivi 


7.1 ll soggetto attuatere verifica la completezza della richiesta di cui al comma 6.1], 
nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle 
disposizioni del decreto ministeriale 11 aprile 2008. Entro i termini previsti 
dall’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, il soggetto 
attuatore comunica al soggetto responsabile l'ammissione o la non ammissione 
all’incentivo nei limiti stabiliti all’articolo 12 del medesimo decreto. 

7.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare dell’incentivo 
per l’impianto solare tetmodinamico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, 
nella comunicazione” di cui al comma 7.1 indica il valore dell’incentivo 
riconosciuto, tefiende conto di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto 
ministeriale 11 aprile 2008 e dai commi 7,3 e 7.4 del presente provvedimento. Nel 
caso di impianti ibridi, il valore dell’incentivo viene comunicato dal soggetto 
attuatore atitolo informativo ed è riferito alla frazione di integrazione Fim indicata 
nella documentazione finale di progetto dell’impianto. 

7.3. Qualora\yengano concessi incentivi in conto capitale eccedenti il 109% del costo di 
investimento, gli incentivi previsti dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 aprile 
2008, espressi in €/kWh, sono moltiplicati per il maggior valore tra zero e il 
coefficiente 

_70-x 
60 


A 
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deve x è la percentuale, arrotondata all’intero con criterio commerciale, di 
copertura del costo di investimento tramite incentivi in conto capitale. Il nuovò 
incentivo viene espresso in €/kWh e viene arrotondato alla seconda cifra decimale 
con criterio commerciale. A tal fine il soggetto responsabile, all’atto della nthuesta 
di cui al comma 6.1, trasmette al soggetto attuatore la documentazione attestante 
l’entità dell’incentivo in conto capitale e dei costi di investimento. 

7A. Qualora vengano concessì incentivi in conto interessi con capitalizzazione 
anticipata eccedenti il 25% del costo di investimento, gli ingentivi previsti 
dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, espressi in €/kKWh, sono 
moltiplicati per il maggior valore tra zero e il coefficiente 
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dove x è la percentuale di copertura del costo di investimento tramite incentivi in 
conto interesse con capitalizzazione anticipata, valutata dal soggetto attuatore come 
somma dei contributi attualizzati all’anno di erogazione del finanziamento, sulla 
base di informazioni fornite dal soggetto responsabile e contenute nel piano di 
finanziamento. A tal fine il soggetto responsabile, all’atto della richiesta di cui al 
comma 6.1, trasmette al soggetto attuatoreCtutti gli elementi necessari per la 
quantificazione dell’entità dell’incentivo in, conto interessi con capitalizzazione 
anticipata e i costi di investimento, oltre/iche/il piano di finanziamento. Il nuovo 
incentivo viene espresso in €/kWh e viene ‘arrotondato alla seconda cifra decimale 
con criterio commerciale. 

7.5 Nel caso in cui la richiesta di cuiVal comma 6.1 sia incompleta o presenti 
inesattezze tecniche, il soggetto, attuatore richiede al soggetto responsabile 
l’ulteriore documentazione necessaria. 


| TITOLO V 
MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 


Articolo 8 
Modalità di erogazione degli incentivi 


8.1 L'’incentivo viene/riconosciuto, per gli impianti selari termodinamici entrati in 
esercizio suecessivamente alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento, ai soggetti responsabili, ammessi ai sensi dell’articolo 7, per 
venticinquèanni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. 

8.2 Il pagamento degli incentivi viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, 
che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione solare imputabile P, 
delkimpianto solare termodinamico e l’incentivo riconosciuto. Nel caso di impianti 
ibridi, l'incentivo viene erogato a titolo di acconto, secondo modalità definite dal 
soggetto attuatore, salvo conguaglio al termine di ciascun anno solare sulla base 
della frazione di integrazione Fim effettivamente conseguita nel medesimo anno. 

$.3YIl soggetto attuatore adotta, informando l'Autorità, le procedure necessarie per 
l’erogazione degli incentivi secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non 
discriminazione, nel rispetto del decreto ministeriale 11 aprile 2008 e del presente 
articolo. 
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8.4 Il soggetto attuatore aggiorna gli incentivi, pubblicandoli nel proprio sito infermer, 
secondo le modalità previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 
11 aprile 2008, 


Articolo 9 
Obblighi da rispettare nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso agli incentivi 


9.1 Nella gestione dell’impianto solare termodinamico che ha avuto accesso agli 
incentivi, il soggetto responsabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 

a) consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle 
di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore, ‘e agli altri 
soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle 
attività di verifica e controllo previste dall’articolo890 del presente 
provvedimento; 

b) nel caso di impianti 1bridi, trasmettere tutti i dati necessan al fine del calcolo: 

- della quota di produzione netta di energia elettrica attribuibile a 
ciascuna fonte diversa da quella solare? 

- della produzione solare imputabile Pj 

- della frazione di integrazione Fix, 

c) comunicare al soggetto attuatore ogni modifica eventualmente effettuata. 
sull’impianto. 


Articolo 10 
Verifiche 


10.1Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti solari termodinamici in 
esercizio che percepiscono gli incentivi, prevedendo anche sopralluoghi a 
campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, 
nonché al fine di effettuare anchieda verifica delle apparecchiature di misura. 

10.2 Ai fini delle verifiche di cuitalheomma 10.1, il soggetto attuatore può avvalersi, 
informando l'Autorità, della tollaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di 
ricerca, di certificazione e/OSstituti universitari qualificati nel settore specifico. 

10.3 L'eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale 
e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna, comporta la restituzione 
degli incentivi, maggiorati degli interessi legali, percepiti a partire dalla data della 
precedente verifica.Con esito positivo 0, in mancanza di tale riferimento, dalla data 
di entrata in eséreizio dell’impianto, a meno che le irregolarità riscontrate siano 
dovute a causesindipendenti dalla volontà del soggetto responsabile e siano state 
tempestivamente segnalate da quest’ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete. 
L'eventuale esito negativo delle verifiche comporta la decadenza del diritto agli 
incentivi. Nel caso di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del decreto 
ministeriale 11 aprile 2008, si applica quanto previsto dall’articolo 10 del 
medesimo decreto. 

10.4 Il Soggetto attuatore adotta, informando l’ Autorità, le procedure necessarie per la 
verifica di ammissibilità agli incentivi secondo criteri di certezza, equità di 
trattamento e non discriminazione. 
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10.5 ]l soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto previsté 
dall’articolo 13 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, trasmette all’ Autoritàeuà 
piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi del comma 10.1 e un prospetto 
riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati. 


TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI 


Articolo 11 
Modalità di copertura delle risorse per l'erogazione degli incentivi\monché per la 
gestione delle aitività previste dal decreto ministeriale I aprile 2008 


111Gli incentivi erogati sono posti a carico del Conto petMuovi impianti da fonti 
rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, commaS4.1, lettera b), del Testo 
Integrato Trasporto. 

11.21 costi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di 
certificazione e/o istituti universitari qualificati nel\settore specifico, sostenuti dal 
soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 10, sonò posti a carico del Conto per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di curall’articolo 54, comma 54.1, lettera 
b), del Testo Integrato Trasporto, previaCcomunicazione all’ Autorità al fine 
dell’eventuale verifica da parte della medesima Autorità. 

11.3 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A, il soggetto 
attuatore comunica all’ Autorità e allanCassa conguaglio per il settore elettrico, 
trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della 
tariffa elettrica: 

a) idati a consuntivo, relativi ai,mesi precedenti dell’anno in corso, delle quantità 
di energia incentivata ai sénsi del decreto ministeriale 11 aprile 2008 e il 
fabbisogno del Conto perndovi impianti da fonti rimnovabili e assimilate, di cui 
all'articolo 54, comma) 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, 
conseguente all’applitazione del medesimo decreto; 

b) la previsione, per iymesi residui dell’anno in corso, oltre che per l’anno 
successivo, delcsettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste 
dal decreto ministeriale 11 aprile 2008 e alle attività previste dal medesimo 
decreto. 

11.4 Con cadenza annuale il GSE trasmette all’ Autorità: 

a) entrò il mese di dicembre, una deserizione delle attività da svolgere per i 
tre/anni successivi in applicazione del presente provvedimento, ivi 
inclusa la gestione operativa, comprensiva dei preventivi di spesa per lo 
stesso periodo; 

b) entro il mese di marzo, una descrizione delle attività svolte nell’anno 
precedente, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti. 
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DELIBERAZIONE 22 luglio 2008. 


Intimazione ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 2.1, della deliberazione 26 ottobre 2007,.n=>272/07. 
(Deliberazione VIS 69/08). 


L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 22 luglio 2008 
Visti: 


- la lesge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l’articolo 2Xcomma 20, 
lettere a), c) e d); 

* la deliberazione dell'Autorità per l’energia clettrica e il Sas (di seguito: 
l’Autorità) 11 giugno 2007, n. 134/07, 

+ ladeliberazione dell’ Autorità 19 giugno 2007, n, 139/07, 

* il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per llenergia elettrica e il gas 
per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, 
approvato con deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni (di 
seguito: TIV), 

+ la deliberazione dell’Autorità 27 settembr&C2007, n. 237/07 (di seguito: 
deliberazione n. 237/07); 

* la deliberazione dell’Autorità 26 ottobie) 2007, n. 272/07 (di seguito: 
deliberazione n. 272/07); 

+ la deliberazione dell’Autorità 29 febbraio 2008 VIS 11/08 (di seguito: 
deliberazione VIS 11/08); 

» le Relazioni di servizio redatte dal/Nucleo Speciale Tutela dei Mercati della 
Guardia di Finanza (di seguito: Nucleo Speciale) e trasmesse all’ Autorità con 
note in data 14 dicembre 2007 (protocollo Autorità n. 033141), 11 gennaio 2008 
(protocollo Autorità n, 001300), 1 febbraio 2008 (protocollo Autorità n. 
0004027), 15 aprile 2008 protocollo Autorità n. 010905), 9 maggio 2008 
(protocollo Autorità na 13393) e 27 maggio 2007 (protocollo Autorità n. 
015691), 

* le Relazioni di servizie.redatte tra il 27 maggio 2008 e il 29 maggio 2008 presso 
gli uffici dell’Autentà dal personale del Nucleo Speciale comandato in stage 
presso l’ Autorità. 


Considerato che: 


» a fronteàdi ‘alcune segnalazioni pervenute agli uffici dell’ Autorità, sono state 
emanate, con deliberazione n. 272/07, disposizioni urgenti a tutela dei clienti 
finali.al fine di assicurare agli stessi una scelta consapevole del fornitore di 
energia elettrica, attraverso informazioni corrette e chiare circa le modalità di 
erògazione del servizio, comprese le condizioni economiche 0 i prezzi di offerta, 
sia da parte dei soggetti esercenti il servizio di maggior tutela sia da parte delle 
società di vendita ai clienti del mercato libero; 
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» tali disposizioni prevedono, tra l’altro: 

a. obblighi riguardanti il servizio telefonico commerciale, i siti internet, gli 
sportelli fisici, i moduli e la documentazione contrattuale e le bollette degli 
esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integratà, 
anche transitoriamente, sia il servizio di maggior tutela sia l’attività di 
vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero e delle sotietà di 
vendita ai clienti del mercato libero appartenenti a gruppi societari.néi quali 
è presente una società che svolge il servizio di maggior tutela, i quali 
utilizzino, nella comunicazione e nei rapporti con i clienti. il marchio del 
gruppo in maniera predominante rispetto all’identificativo della singola 
società; 

b. il divieto, per gli esercenti il servizio di maggior tutela, facenti parte di 
gruppi societari in cui sono state separate le società chesvolgono l’attività di 
vendita di energia elettrica ai clienti del mercato&libero da quelle che 
svolgono il servizio di maggior tutela, di dare\informazioni © attivare 
promozioni riguardanti le offerte commerciali delle società appartenenti al 
medesimo gruppo societario operanti nella vendita al mercato libero, 

c. l'obbligo, per gli esercenti il servizio di maggior tutela, di fornire, attraverso 
i punti di contatto telefonici o fisici, informazioni, ai clienti che lo richiedano 
e presso i quali siano stati installati misuratori elettronici non ancora abilitati 
alla telelettura, sui tempi previsti per Wabilitazione alla telelettura di tali 
misuratori e per l’accettazione della\richiesta di applicazione dei prezzi 
biorari fissati con la deliberazione n.\237/07; 

* con il medesimo provvedimento, l’ Autorità ha previsto di effettuare controlli 
anche, ave ritenuto epportuno, con la)collaborazione del Nucleo Speciale, volti a 
verificare che: 

a. gli esercenti il servizio di maggior tutela tenuti al rispetto degli obblighi di 
cui ai punti 2, 3 e 4 della deliberazione n. 237/07 si siano posti nella 
condizione di accettare leyfichieste avanzate dai clienti già a partire dal mese 
di ottobre 2007, anch&sal fine di attribuire ai medesimi clienti, a partire dal 
1° ottebre dello stesso mese, le condizioni economiche biorarie previste dal 
punto 4 della citata deliberazione; 

b. gli esercenti il‘servizio di maggior tutela e/o l’attività di vendita di energia 
elettrica ai» chiénti del mercato libero attuino quanto previsto dalla 
deliberazione n. 272/07; 

* a seguito del. completamento di una prima parte di controlli, l’ Autorità, 
riscontrando, la non ottemperanza, da parte di 10 società, agli obblighi di cui 
all’articoloS2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 272/07, riguardanti il 
servizio/telefonico commerciale e, da parte di una società, agli obblighi di cui 
alladettera d) del medesimo comma, riguardanti il sito internet, ha emanato, con 
deliberazione VIS 11/08, un provvedimento di diffida ad adempiere nei 
confronti delle medesime società; 

»/) successivamente sono stati portati a termine i controlli relativi ad ulteriori $ 
società, a seguito dei quali è emersa la non ottemperanza agli obblighi di cui 
all’articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 272/07, riguardanti il 
servizio telefonico commerciale da parte delle società: 

a. AIM Vendite Srl, numeri telefonici del servizio clienti 800086226 e 
800226226: 
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b. della società Iride Mercato SpA, numero telefonico del servizio clienti 
800085355; 

» dai medesimi controlli è emerso che le risposte fornite dagli operatori del 
servizio clienti delle società sottoposte a controlli con riguardo all'applicazione 
delle condizioni economiche biorarie appaiono in taluni casi non corrette o nòn 
esaustive; 

» la società Iride Mercato Spa ha inviato, con comunicazione del 3 ottobre ‘2007 
(prot. Autorità n. 27374), il programma. di attività di cui al punto/5 della 
deliberazione n. 237/07, a differenza della società AIM Vicenza Energia SpA 
che nen ha inviato tale programma di attività; 

+ dalle verifiche effettuate dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio 
dell’ Autorità, risulta che i sit internet delle seguenti società noù consentono, al 
cliente che vi acceda, di ottenere informazioni e servizi sia<per il servizio di 
maggior tutela sia per l’attività di vendita ai clienti del mercato libero, con la 
massima trasparenza e senza discriminazioni, così come previsto all’articolo 2, 
comma 2.1, lettera d), della deliberazione n. 272/07: 

a. AceaElectrabel Elettricità SpA, sito www.accacleetrabel it; 

b. AEM Acquisto e Vendita Energia SpA, sito www.aemenergia.it, 
c. AGSM Energia Srl, sito www.agsm.it; 

d AIM Vendite Srl, sito www.aimvicenza.it; 

e Iride Mercato SpA, sito www.iride-mercato ut 

» inoltre, dalla documentazione allegata ad alcuni reclami di clienti finali del 
servizio di maggior tutela, risulta che ‘sulle bollette emesse dalla società 
AceaElectrabel SpA, non viene riportata l'indicazione di cui all'articolo 2, 
comma 2.1, lettera c) della deliberazione m 272/07. 


Ritenuto che: 


» sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui dall’articolo 2, comma 
2.1, della deliberazione n. 272407 per le società risultate inadempienti e che a 
tale fine sia opportuno intimate: 

a. alle società AIM Vendite Srl ed Iride Mercato SpA di adempiere agli 
obblighi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), entro 15 giorni dalla 
comunicazione delpresente provvedimento e di inviare all’Autorità lo 
schema dell’albero fonico del servizio clienti aggiornato, compresi i 
messaggi pre=registrati, entro la medesima data; 

b. alle società»AceaElectrabel Elettricità SpA, AEM Acquisto e Vendita 
Energia SpA AIM Vendite Srl e lride Mercato SpA, di adempiere agli 
obblighikd cui all’articolo 2, comma 2.1, lettera d), della deliberazione n. 
272/0%.con riferimento al sito internet, entro 30 giorni dalla comunicazione 
del/presente provvedimento; 

c. alla-società AceaElectrabel Elettricità SpA, di adempiere agli obblighi di cui 
all‘articolo 2, comma 2.1, lettera c) della deliberazione n. 272/07 entro 60 
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, 

e il mancato adempimento, da parte delle società di cui ai precedenti punti a), b) e 
©), di quanto indicato al precedente alinea costituisca presupposto per l’avvio di 
istruttoria formale volta all’adozione di un provvedimento di cui all’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, 
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e sia opportuno richiedere alle società AIM Vendite Srl, AIM Vicenza Energia 
SpA, Iride Mercato SpA e AEM Acquisto e Vendita Energia SpA, di inviare 
all’Auterità, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimentohil 
dettaglio delle istruzioni impartite agli operatori del servizio telefonico 
commerciale, compresi gli eventuali script fomiti al medesimi operatori*per le 
risposte da fornire ai clienti che richiedano informazioni riguardanti il servizio di 
maggior tutela e/o il rientro nel medesimo servizio e/o l’attività di Vendita ai 
clienti del mercato libero e/o informazioni riguardanti le condizioni'economiche 
biorarie 


DELIBERA 


1. di intimare alle società ATM Vendite Srl ed Iride Mercato(SpA di adempiere agli 
obblighi riguardanti il servizio telefonico commerctale di cui all’articolo 2, 
comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 272/07*entro 15 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione del presente, provvedimento e di inviare 
all'Autorità lo schema dell’albero fonico (IVR), compresi i messaggi pre- 
registrati, aggiornato in inottemperanza ai suddetti obblighi, in formato audio e 
cartaceo; 
2. di intimare alle società AceaElectrabel Elettricità SpA, AEM Acquisto e Vendita 
Energia Spa, AGSM Energia Srl, AIM Vendite Srl ed Iride Mercato SpA di 
adeguare il proprio sito internet a quanto previsto all’articolo 2, comma 2.1, 
lettera d), della deliberazione n. 272/07 entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione del presente provvedimento; 
3. di intimare alla società AceaElectrabel Elettricità SpA, di adeguare i propri 
documenti di fatturazione a quanto previsto all’articolo 2, comma 2.1, lettera c), 
della deliberazione n. 272/07 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione del presente provvedimento; 
4. di richiedere alle società AEM Acquisto e Vendita Energia SpA, AIM Vendite 
Srl, AIM Vicenza Enérgia SpA ed Iride Mercato SpA di inviare all'Autorità, 
entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente 
provvedimento, il dettaglio delle istruzioni impartite agli operatori del servizio 
telefonico comméreciale, compresi gli eventuali scripi forniti ai medesimi 
operatori, per \le/risposte da fornire ai clienti che richiedano informazioni 
riguardanti il-servizio di maggior tutela e/o il rientro nel medesimo servizio e/o 
l’attività disvendita ai clienti del mercato libero e/o informazioni riguardanti le 
condizioni economiche biorarie; 
5. di richiedere alle società AIM Vicenza Energia SpA ed Iride Mercato SpA di 
invigre ‘all’Autorità, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione del presente provvedimento, informazioni relative a: 
amenumero di clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela di cui al comma 
19.3, lettera a), del TIV a cui è stata Inviata l’informativa individuale di cui 
al punto 2. della deliberazione n. 237/07, 

b. numero di clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela che hanno 
richiesto l’applicazione di condizioni economiche biorarie ai sensi del punto 
3. della deliberazione n. 237/07; 
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c. numero di clienti finali serviti nel servizio di maggior che, a partire dal 1° 
ottobre 2007, hanno ottenuto l’applicazione delle condizioni economiche 
biorarie; 

6. di prevedere che l’inottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti 1, 2 c 3 
costituisca presupposto per l’avvio di istruttorie formali per l’eventuale 
irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo_2; 
comma 20, lettera c), della legge n, 481/95, 

7. di comunicare alle società di cui ai punti |, 2, 3, 4 e 5 il presente provvedifinento 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’Autorità {www.autorita.energia.it} la presente deliberazione, che,entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Città, 22 luglio 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A05912 
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DELIBERAZIONE 23 luglio 2008. 
Disposizioni urgenti per l’esercizio del servizio di dispacciamento e avvio di procedimento per la modifica della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06. (Deliberazione ARG/elt 97/08). 
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 23 luglio 2008 
Visti: 


e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 


2003; 

la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come suécessivamente integrata e 
modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06); 


e la deliberazione 29 dicembre 2007, n. 350/04 Xdi seguito: deliberazione 
n. 350/07); 

e lalettera della società Tema SpA (di seguito: Terna), prot. TE/P2008011042 del 
22 luglio 2008, con la quale la medesima sGcîetà ha comunicato, tra l’altro, la 
stima del corrispettivo per l’approvvigionantento delle risorse nel mercato per i 
servizi di dispacciamente (di seguito: up/#) (di seguito: prima lettera); 

e lalettera di Terna, prot. TE/P2008011043 del 22 luglio 2008, con la quale Terna 
ha inviato una relazione in merito alle triticità nel dispacciamento del sistema 
elettrico in Sicilia ed in Sardegna (di/seguito: seconda lettera). 


Considerato che: 


» lariicolo 44 della deliberazione n. 111/06 stabilisce le modalità di 
determinazione su base trîmestrale da parte di Terna dell’upliff 

e con la prima lettera Terna ha comunicato una previsione del valore dell’uplif? 
per il periodo luglio-Settembre 2008 pari a 7,8 €/MWh; 

è il valore dell’upiffndivcui al precedente alinea - il più alto tra quelli sino ad oggi 
registrati - è principalmente imputabile ad un aumento inusitato della spesa 
sostenuta e della-spesa attesa da parte di Terna per l’approvvigionamento di 
risorse sul mércato per i servizi di dispacciamento (di seguito: MSD); 

e tra le misure che incidono sulla spesa netta che Terna sostiene sul MSD per 
l’approvvigionamento delle risorse necessarie a garantire adeguati livelli di 
sicurezzayfientra l’identificazione delle unità che, essendo le uniche in grado di 
fornife-risorse indispensabili in determinati ambiti della rete rilevante, risultano 
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e devono pertanto essere incluse 
nell'elenco di cui all’articolo 63 della deliberazione n. 111/06, 

e «un'unità che risulti indispensabile per coprire il fabbisogno di energia elettrica di 
èùn determinato ambito territoriale è, a maggior ragione, essenziale per la 
fornitura di risorse per il servizio di dispacciamento ed in particolare della 
riserva di potenza attiva per una potenza non inferiore a quella per cui risulti 
indispensabile per coprire il fabbisogno elettrico; 
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e un’unità che si trovi nelle condizioni di cui al precedente alinea dovrebbe essere, 
pertanto, inclusa tra le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di 
cui all’articalo 63 della deliberazione n. 111/06 e, consesuentemente, sottoposta, 
per tutti i periodi rilevanti in cui si verifichino le medesime condizioni e per la 
quota di potenza per cui la medesima unità risulti essenziale, ai vincoli di cui 
agli articoli 64 e 65 della medesima deliberazione: 

è Terna, nella seconda lettera, ha rilevato che nei periodi di alto carico 
(corrispondenti a circa 15 settimane l’anno per la Sicilia e 8 settimane l’anno per 
la Sardegna} tutte le unità di produzione connesse con la rete elettricain Stcilia e 
in Sardegna risultano necessarie alla copertura del fabbisogno cen. adeguati 
margini di riserva, 

» Terna, nella seconda lettera, ha altresì rilevato che in alcune condizioni di 
funzionamento è necessario limitare la potenza disponibile»delle unità di 
produzione di cui al precedente alinea per garantire il funzionamento sicuro del 
sistema; 

e ai fini delle valutazioni dell’essenzialità delle unità di preduzione per garantire 
la sicurezza del sistema e della conseguente opportunità.di inserire le medesime 
unità nell’elenco di cui all’articolo 63 della deliberazione n. 111/06 devono 
essere tenute debitamente in conto le limitazioni di'cul al precedente alinea sulle 
altre unità. 


Considerato, inoltre, che: 


e laspesanetta che Terna sostiene su MSD per l’approvvigionamento delle risorse 
necessarie a garantire adeguati livelli di\siturezza dipende da diversi elementi tra 
cui: 

- l’entità delle congestioni che devono essere risolte su MSD, a causa della 
presenza di vincoli di trasporto tra i nodi della rete rilevante che non sono 
risolti sul mercato del giore prima (di seguito: MGP) a causa di una 
eccessiva aggregazione Mm zone della rete rilevante e/o della determinazione 
dei limiti di transito trale zone; 

- l’entità delle congestioni che devono essere risolte su MSD a causa della 
deviazione dei flussi.fisici sulle diverse frontiere con i Paesi esteri rispetto a 
quelli utilizzati per la determinazione dei limiti di scambio commerciali; 

- la presenza di unità di produzione necessarie alla copertura del fabbisogno 
con adeguati margini di riserva; 

e sebbene non sittpossibile limitare ad un livello predeterminato il valore assunto 
dalla spesa netta’ per l’approvvigionamento su MSD delle risorse necessarie a 
garantire adesuati livelli di sicurezza, Terna ha diversi strumenti a sua 
disposizione per potere operare un contenimento di detta spesa netta; in 
particolare Terna, tra l’altro, può: 

- adottare le azioni necessarie a massimizzare le risorse disponibili nel MSD, 
anche attraverso l’abilitazione alla partecipazione al medesimo mercato di 
unità in grado di modulare parzialmente la propria immissione, secondo 
quanto già raccomandato dall’Autorità a Terna con la deliberazione 
n. 350/07; 
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- sviluppare la rete aumentando la capacità di trasporto e/o la sicurezza del 
sistema, in modo da permettere l’aumento della concorrenza non solo nel 
mercato all’ingrosso ma anche nel MSD; 

- proporre all’Autorità una struttura del MSD più rispondente ai réquìsiti 
previsti dalla deliberazione n. 111/06; 

- intervenire nell’ambito delle associazioni internazionali cui appartiene, quali 
UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Eleciricity) ed 
ETSO (European Transmission System Operators) al fine di prevedere che il 
gestore di rete di ciascun Paese sia responsabilizzato, sulla differenza 
misurata su ciascuna frontiera tra programmi di scambio commerciali ed i 
corrispondenti flussi fisici; ovvero che il gestore di rete .del\Paese esportatore 
contribuisca a sostenere i costi provocati da detta differenza al gestore di rete 
del Paese importatore; 

e l’utilizzo efficiente da parte di Terna anche solo di aleuni degli strumenti a sua 
disposizione possa consentire una riduzione della spesa netta sostenuta sul MSD 
per l’approvvigionamento delle risorse necessari&a garantire adeguati livelli di 
sicurezza rispetto al valori corrispondenti all’uplifi comunicato con la prima 
lettera. 


Ritenuto che: 


e sia necessario che Terna provveda ad'inserire nell'elenco delle unità essenziali 
per la sicurezza del sistema elettrico\di cui all’articolo 63 della deliberazione 
n. 111/06 tutte le unità nelle condizioni sopra descritte; 

* sia necessario che Terna verifichi ‘ta presenza di eventuali situazioni analoghe a 
quelle rilevate per la rete elettrica in Sicilia ed in Sardegna sul resto del territorio 
nazionale, al fine dell’identificazione di eventuali unità di produzione da inserire 
nell’elenco di cui all'articolo 63 della deliberazione n. 111/06, 

e sia necessario che Temaxvrveda, in riduzione, la previsione dell’uplif per il 
periodo luglio-settembrée, 2008, tenendo conto delle disposizioni della presente 
deliberazione; 

e sia opportuno avviare un procedimento al fine di verificare le modalità per 
incentivare Terna.ad adottare soluzioni efficienti nel dispacciamento dell’energia 
elettrica, al finesdi contenere la spesa netta sostenuta dalla stessa su MSD, in 
quanto la condotta attualmente assunta risulta insostenibile per gli oneri da essa 
derivanti; 

e una possibile modalità di incentivazione di Terna nell’erogazione del servizio di 
dispacciàmento potrebbe basarsi sulla correlazione tra la remunerazione del 
medésimo servizio e la differenza ira la spesa netta dalla stessa sostenuta su 
MSD e la spesa corrispondente all’erogazione del servizio con adeguati livelli di 
efficienza, perseguiti attraverso l'utilizzo degli strumenti a disposizione di Terna 
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DELIBERA 


1. che Terna provveda con la massima urgenza e comunque non oltre 11 31 luglio 
2008 ad inserire nell’elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema 
elettrico, di cui all’articolo 63 della deliberazione n. 111/06, tutte le unità abilitate 
connesse con la rete elettrica in Sicilia e in Sardegna nei limiti di quanto addolte 
in motivazione, secondo le modalità previste nella medesima deliberazione; 


2. che Terna provveda ad analizzare l’esistenza sul territorio nazionaleSdi) altre 
eventuali situazioni in cui si rendono necessari interventi analoghi a quélli adottati 
ai sensi del precedente punto 1. e ad informare, entro il 31 luglio 20087} Autorità 
in merito agli esiti delle medesime analisi; 


3. di prevedere che Terna determini il valore del corrispettivo per 
l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento di 
cui all’articolo 44 della deliberazione n. 111/06 per il trimestre luglio — settembre 
2008, tenendo conto dell’impatto delle misure di cui al punto”; 

4. diavviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di 
incentivazione di Terna nell’erogazione del servizio di dispacciamento nei termini 
indicati in motivazione e di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 
(trenta) novembre 2008; 

5. di attibuire al Direttore della Direzione Mercati dell’ Autorità la responsabilità del 
procedimento, conferendogli mandato per la,proposta, anche attivando in forme 
opportune la consulenza di esperti indipendenti Hi documenti per la consultazione 
degli operatori: 

6. di trasmettere il presente provvedimento\a Terna, 

7. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet 
dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in 
vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 


Città, 23 luglio 2008 


Il presidente: ORTIS 
08A05913 
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DELIBERAZIONE 23 luglio 2008. 


Verifica del Codice di trasmissione e di dispacciamento in materia di condizioni per la gestione della produzione di energia 
elettrica da fonte eolica. (Deliberazione ARG/elt 98/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 23 luglio 2008 


Visti: 

e la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

. la legge 27 ottobre 2003, n. 290; 

. la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito» decreto legislativo n. 
79/99); 

e il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N maggio 2004 recante criteri, 
modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete 
elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM II maggio 2004); 

. il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Tetritbrio 24 ottobre 2005, recante 
l’aegiomamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo II, comma 5, del decreto legislativo n. 
79/99; 

. la deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l’ Autorità) 
30 dicembre 2004, n. 250/04; 

. la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n, 50/05; 

. la deliberazione dell’ Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05; 

. la deliberazione dell’ Autorità 7 luglio 2005, n. 138/05; 

. la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come 
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 281/05); 

. la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06; 

L) la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, 

. la deliberazione. dell’ Autorità 18 dicembre 2007, n. 330/07 (di seguito: 
deliberazione n 330/07), 

. la deliberazionedell’ Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07; 

e la proposta d'integrazione al Codice di trasmissione e dispacciamento (di seguito: 
Codice di rete) trasmessa dalla società Terna Spa (di seguito: Terna) in data 29 
aprile 2008, prot. n. TE/P2008007321] (prot. Autorità n. 012815 del 2 maggio 
2008) ini materia di condizioni per la gestione della produzione di energia elettrica 
da/foîîite eolica (di seguito: lettera del 29 aprile 2008); 

. la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 11-32 (di seguito: norma CEI 
11232). 


_— 16 — 


22-8-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 196 


Considerato che: 


. con la deliberazione n. 330/07, l’Autorità ha stabilito, tra l’altro, che, entro 60 
giorni dall’entrata in vigore della predetta deliberazione, Terna sottoponessé 
all’ Autorità e al Ministero dello Sviluppo economico, per le verifiche di propria 
competenza ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, un'integrazione al Codice di-1ete 
specificante le condizioni di attivazione, totali o parziali, delle disposizioni di.cui 
all’ Appendice 6 alla norma CEI 11-32, unitamente ad un rapporto individuante: 

- i presupposti su cui si basano le proposte presentate dalla medesima Téma; 

- le contromisure, alternative all’attivazione delle disposizioni” di cui 
all’ Appendice 6 alla norma CEI 11-32, necessarie al fine del4mantenimento 
della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico con(riferimento allo 
stato attuale e futuro del sistema elettrico; 

- eventuali necessità di adeguamento degli impianti .éelici esistenti con 
indicazione delle motivazioni per le quali tali adébuamenti si rendono 
necessari e delle possibili modalità di copertura deglisoneri conseguenti; 

e con la lettera del 29 aprile 2008, Terna ha trasmesso allèAutorità una proposta di 
integrazione al Codice di rete specificante le condizioni, di attivazione, totali © 
parziali, delle disposizioni di cui all’ Appendice 6 alla:norma CEI 11-32 (di seguito: 
proposta di integrazione al Codice di rete), nonché uh rapporto tecnico individuante 
quanto specificato nel precedente alinea (di seguito: apporto tecnico); 

e le prestazioni tecniche oggetto di richiesta da parte di Terna nei confronti degli 
impianti di produzione da fonte eolica consistono nel: 

a) prestare insensibilità agli abbassamenti di terisione; 

b) disporre di capacità regolazione di potenza attiva; 

c) prestare azioni di riduzione di potenza immessa in rete/distacco di generazione; 

d) disporre capacità di regolazione della/potenza reattiva; 

e) prestare azioni di inserimento graduale della potenza immessa in rete; 

e sulla base degli elementi indicati itella lettera del 29 aprile 2008 emerge che le 
prestazioni tecniche di cui al precedente alinea dovrebbero essere rese disponibili: 

a) da tutti gli impianti eolici non\ancora connessi e/o in esercizio; 

b) da una parte consistente/di Impianti eolici già connessi e in esercizio (di seguito: 
impianti esistenti) in maniera differenziata a livello geografico con maggiore 
incidenza sugli impianti=esistenti in Sardegna e in Sicilia; 

e l'esigenza di cui alla precedente lettera b) implica una serie di interventi rilevanti 
sugli impianti esistenti..per i quali, sulla base degli elementi forniti, non è possibile 
valutare l’impatto-sulle imprese di produzione in termini di costo; e che, il rapporto 
tecnico non recaNe possibili modalità di copertura degli oneri conseguenti 
all’adeguamentordegli impianti esistenti, richiamando unicamente la necessità di 
attuare meccanismi che promuovano il predetto adeguamento; 

e gli adegdamenti richiesti sugli impianti esistenti, stante la prevedibile 
differenziazione delle soluzioni impiantistiche attualmente in esercizio, potrebbero 
essererealizzati secondo criteri di minimizzazione dell’impatto sui produttori; 

e eventuali meccanismi di promozione dell’adeguamento degli impianti dovrebbero 
essere rapportati al costo opportunità sostenuto dal sistema per l’attivazione delle 
contromisure di carattere alternativo, includendo tra tali misure eventuali sviluppi 
della rete esistente; 
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e Terna ha rappresentato che le misure alternative all’adeguamento degli impianti 
esistenti potrebbero consistere nella richiesta di riduzione preventiva del livello_di 
generazione della produzione eelica, per periodi di tempo predefiniti e dipenderìti 
dalle previsioni del rischio di funzionamento critico del sistema elettrico, honché 
nell’eventuale attivazione di azioni di alleggerimento carico in Sardegna e ir Sicilia. 


Ritenuto che sia opportuno: 


e verificare positivamente la proposta di integrazione al Codice di rete ‘presentata da 
Terna con la lettera del 29 aprile 2008, limitando la sua applicabilità agli impianti 
eolici non ancora entrati in esercizio e, per i quali, non sia ancora, stata accettata la 
soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione. 281/05: 

e prevedere che Terna proceda ad una ricognizione tecnica, degli impianti eolici 
attualmente in esercizio o che abbiano già accettato la soluzione tecnica minima di 
dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05 e pers quali potrebbe risultare 
necessario procedere ad adeguamenti impiantistici secondo quanto indicato nella 
proposta di integrazione al Codice di rete; 

e prevedere che Terna, per gli impianti individuati, nella ricognizione di cui al 
precedente alinea, determini i costi e i tempi necessari all'adeguamento alla luce di 
quanto indicato nella proposta di integrazione al Codice di rete, dandone 
comunicazione all’ Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economica, 

e rimandare a successivi provvedimenti eventuali decisioni in merito all’adesuamento 
degli impianti esistenti 


DELIBERA 


1. la proposta di integrazione al Codice di rete è verificata positivamente con 
applicabilità limitata agli impianti eolici che, alla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento, nonSsiano ancora entrati in esercizio e, per i quali, non sia 
ancora stata accettata lavsòluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla 
deliberazione n. 281/05; 

2. entro 90 (novanta) giornivdall’entrata in vigore del presente provvedimento, Terna è 
tenuta a trasmettere all’ Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico un 
rapporto recante glivesiti della ricognizione tecnica degli impianti colici attualmente 
in esercizio © che abbiano già accettato la soluzione tecnica minima di dettaglio di 
cui alla deliberazione n. 281/05 e per i quali risulterebbe necessario procedere ad 
adeguamenti-iMpiantistici secondo quante indicato nella proposta di integrazione al 
Codice di rete. Tale rapporto indica, per gli impianti individuati nella ricognizione 
tecnica, irgosti e i tempi necessari all’adeguamento degli impianti alla luce di quanto 
indicato nella proposta di integrazione al Codice di rete; 

3. i preduttori interessati dalla ricognizione di cui al precedente punto 2 sono tenuti a 
fomire a Terna, secondo quanto stabilito dalla medesima, le informazioni necessarie 
allayricognizione tecnica; 

4, di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e a 
Terna, 

Ss, di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet 
dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore 
dalla data della sua prima pubblicazione. 


Città, 23 luglio 2008 
Il presidente: ORTIS 


08A05914 
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DELIBERAZIONE 23 luglio 2008. 


Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessionedi terzi 
degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA). (Deliberazione ARG/elt 99/08). 


L'AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 23 luglio 2008 


Visti: 

e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa%a norme 
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva)96/92/CE; 

e la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 
2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE), 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito:Sdecreto legislativo 
n. 79/99), 

e il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante-attuazione della direttiva 

2001/77/CE, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto 

legislativo n. 387/03); 

il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; 

la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

la legge 29 novembre 2007, n. 222/07, 

la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di secuito.Megge n. 244/07); 

il decreto del Presidente del Consiglio dei-Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, 

modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete 

elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); 

e il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e 
criteri per il rilascio dell’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi 
alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati” (di 
seguito: decreto 21 ottobre 2005); 

e il decreto del Ministro delloNSviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’ Ambiente e della Tutela=del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante 
“Criteri e modalità per4intentivare la produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”, 

e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell'Ambiente e-della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante 
“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare 
mediante cicli termodinamici”; 

e gliarticoli /224 e 1382 del Codice Civile; 

e la deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l’ Autorità) 
29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04); 

e l’Allebato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di 
segliito: deliberazione n. 250/04), 

e l*Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue 
successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05), 

e&/la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06); 

e ) la deliberazione dell’ Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione 
n. 40/07); 
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e l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguitò: 
deliberazione n. 88/07); 

e lAllegato A alla deliberazione dell’ Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: 
deliberazione n. 89/07): 

e l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, 

e ladeliberazione dell’ Autorità 22 novembre 2007, n. 290/07; 

s ladeliberazione dell'autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07; 

e il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’erogazionéxdei servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica pén il periodo di 
resolazione 2008-2011, allesato alla deliberazione dell’ Autorità 29dicembre 2007, 
n. 348/07 (di sesutto: TIT), 

e la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, n. ARG/EDI/33/08 (di seguito: 
deliberazione n. 33/08): 

# ladeliberazione dell’ Autorità 26 febbraio 2008, n. VIS 8/08; 

e il documento per la consultazione 31 luglio 2007, atto n>\30/07, recante “Attuazione 
del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento”; 

e il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 32/07, recante “Testo unico 
delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di 
connessione di terzi degli impianti di produzione” (di seguito: documento per la 
consultazione 1 agosto 2007); 

e il documento per la consultazione 28 febbiiato 2008 recante “Testo integrato delle 
condizioni tecniche ed economiche per\la' connessione alle reti con obbligo di 
connessione di terzi degli impianti di preduzione di energia elettrica. - Orientamenti 
ulteriori rispetto al documento per la'eonisultazione 1 agosto 2007, Atto n. 32/2007” 
{di seguito: documento per la consultazione 28 febbraio 2008); 

* il documento per la consultazione 21 maggio 2008, recante “Regolamento per la 
risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03”, 

e il documento per la consultazione 6 giugno 2008, recante “Testo integrato del 
monitoraggio del mercattall’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il 
servizio di dispacciamerite (TIMM)” (di seguito documento per la consultazione 6 
giugno 2008); 

e la norma del Comîtatò Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: norma CEI 0- 
16). 


Considerato che: 


e larticolo=23, comma 1., lettera #), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le 
condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, 
traspàrenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei 
costi e’dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l’altro, sulle fonti energetiche 
rinfiovabili; 

e - la legge n. 481/95: 

a) all’articolo 1, comma 1, attribuisce all’ Autorità competenze in materia di 
promozione della concorrenza e dell’efficienza dei servizi di pubblica utilità; 


22-8-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 196 


b) all’articolo 2, comma 12, lettera dì), stabilisce che l'Autorità definisca le 
condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e 
che, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, 
l’ Autorità emani direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da 
parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle réti 
elettriche; 

c) all’articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che I’ Autorità emani le diretitve 
concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei Soggetti 
esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare 1 livelli generali di qualità 
riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla 
singola prestazione da garantire all'utente; 

d) all’articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l’Autorità controlli lo 
svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di Acquisizione della 
documentazione e delle notizie utili, determinando altresi 14casi di imdennizzo 
automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei*confronti dell’utente 
ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli, qualitativi inferiori a 
quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h); 

e ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni 
stabilite dall’ Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere 
adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica; 

@ l'articolo 9, comma I, del decreto legislativo n,79/99, stabilisce che le imprese 
distributrici hanno l'obbligo di connettere alle, proprie reti tutti i soggetti che ne 
facciano richiesta, senza compromettere la contmuità del servizio, purché siano 
rispettate le reszole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall’Autorità in 
materia; 

e per quanto riguarda l’erogazione del seryizio di connessione per gli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti ninnovabili, il decreto legislativo 
n.387/03, come modificato e integrato dalla legge n, 244/07, all’articolo 14 
stabilisce che l’Autorità emani spèeifiche direttive relativamente alle condizioni 
tecniche ed economiche per l’ero&azione di detto servizio prevedendo: 


a) la pubblicazione, da parteydei gestori di rete, degli standard tecnici per la 
realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione; 
b) le procedure, i tempiei criteri per la determinazione del costi, a carico del 


produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per 
l’individuazione\della soluzione definitiva di connessione; 


c) i criteri per la.ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il 
gestore di rete: 
d) le regole mel/cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono 


essere realizzati interamente dal produttore, individuando, altresi, i 
provvédimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i 
requisiti’ tecnici di detti impianti e, per i casi nei quali il produttore non 
intenda avvalersi di tale facoltà, le iniziative che il gestore di rete deve 
adòttare al fine di ridurre i tempi di realizzazione; 

e) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed 
economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di 
adezuamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti; 
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) le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che beneficiano dellé 
eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità; 
basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono contodéi 
benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e 
gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni; 

g) termini perentori per le attività poste a carico dei gestori .di rete, 
individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; 

h) ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, 
comma 24, lettera b), della legge n. 481/95, procedure di risoluzione delle 
controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate 
dall’ Autorità, vincolanti fra le parti; 

i) l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non siaStécnicamente in grado di 
ricevere l'energia prodotta, ma possano essere adottati interventi di 
adeguamento congnui; 

j) che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla precedente 
lettera includano tutte le infrastrutture\ tecniche necessarie per il 
funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli 
impianti per autoproduzione, con pafziale cessione alla rete dell’energia 
elettrica prodotta; 

k) che i costi associati alla connessiorie sano ripartiti con le modalità di cui alla 
precedente lettera f) e che i costi\associati allo sviluppo della rete siano a 
carico del sestore della rete; 

1) le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di 
consumo, della generazione” distribuita e della piccola cogenerazione 
mediante impianti eserciti/tramite società terze, operanti nel settore dei 
servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili. 

e per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento, l’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
n. 20/07 stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche per 
la connessione alle reti elettriche 1 cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi: 


a) prevedendo daxpubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard 
tecnici perla) realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la 
connessioné? 

b) fissando procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico 


del produttore, per l’espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per 
l'individuazione della soluzione definitiva di connessione; 


c) stabilendo i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo 
produttore e il gestore di rete; 
d) stabilendo le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione 


possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i 
provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i 
requisiti tecnici di detti impianti; stabilendo, nei casi in cui il produttore non 
intenda avvalersi di questa facoltà, quali sono le iniziative che 1 gestori di 
rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione; 
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e) prevedendo la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni 
tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere 
di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi 
impianti, 

f) definendo le modalità di ripartizione dei costi fra i produttori che beneficiaho 
delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali 
modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono 
conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi 
successivamente e gli stessi gestori di rete trasgono dalle connessioni, 

potendo prevedere, inoltre, condizioni particolarmente agevoli per l’accessoalla rete 

dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità\di piccola 

cogenerazione (cieè di potenza inferiore a 1 MW) o miero-cogenerazione (cioè di 

potenza inferiore a 50 KW). 


Considerato che: 


e le condizioni tecnico economiche stabilite dall’ Autorità sivarticolano in condizioni di 
carattere: 

a) tecnico, finalizzate a stabilire le regole tecniche per la connessione alle reti 
elettriche degli impianti elettrici degli utenti e per l’interoperabilità tecnica della 
connessione; 

b) procedurale, finalizzate a stabilire le procedute/e 1 flussi informativi necessari 
all’erogazione del servizio di connessione; 

c) economico, finalizzate a stabilire il livello\déi corrispettivi di connessione; 

e perquanto concerne il quadro relativo alle(condizioni di carattere tecnico: 

a) con la deliberazione n. 250/04, I’ Autorità ha fornito le proprie direttive relative 
alle regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale 
contenute nel Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società 
Terna Spa ai sensi del DPCM J Inmaggio 2004; 

b) conla deliberazione n. 33/08, Autorità ha adottato le condizioni tecniche per la 
connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale 
superiore ad 1 kV contenut&nella norma CEI 0-16; 

c) è tuttora in corso di svolgimento la definizione di condizioni tecniche per la 
connessione alle reti di.distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale 
fino a 1 KV. Nelle mote di tale definizione sono operative le regole tecniche di 
connessione autonomamente definite dalle imprese di distribuzione ai sensi 
dell’articolo 9,eomma 9.6, della deliberazione n. 89/07; 

e per quanto concerne il quadro relativo alle condizioni di carattere procedurale ed 
economico la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le 
condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui 
gestori hanno dbbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, 
superiore.ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre: 

a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di 
enèrgia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto 
dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03; 

by>forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel 
caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del 
punto di consegna e per l'esecuzione dei lavori di connessione; 
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e con sentenza n. 2823 del 2006 (di seguito: sentenza del TAR n. 2823/2006), Al 
Tribunale Amministrativo della Lombardia ha annullato l'articolo 13, comma 134 
della deliberazione n. 281/05 sulla base della motivazione per la quale, I° Autorità 
avrebbe omesso di adottare un meccanismo di riparto dei costi proporzioftale ai 
benefici conseguiti da tuîti i produttori per effetto di realizzazione di. ‘opere 
corrispondenti a soluzioni tecniche minime potenzialmente idonee advarrecare 
beneficio a terzi (che, nel qual caso, devono essere chiamati a sostenerne i costi 
nelle forme e nei modi che spetta all’ Autorità definire). 


Considerato che: 


e coni documenti per consultazione 1 agosto 2007 e 28 febbraio, 2008 l’ Autorità ha 
avviato l’integrazione e la razionalizzazione delle disposizioni, attualmente 
contenute nelle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07, per la\éonnessione delle utenze 
attive (impianti di utenza comprendenti impianti di prodtizione di energia elettrica), 
al fine di pervenire ad un testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche 
per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di 
produzione di energia elettrica (di seguito: testo integrato per le connessioni attive); 

e con il documento per la consultazione 28 febbraio 2008, l’Auterità ha altresi 
richiesto l’invio di informazioni riguardanti, i ‘flussi informativi finalizzati alla 
gestione dei dati relativi alla generazione diffusa; 

e inesito al documento per la consultazione 1 agosto 2007: 

a) 1 soggetti produttori: 

- condividendo l’approccio. ‘adottato  dall’Autorità, hanno auspicato 
un’azione maggiormente incisiva da parte della medesima Autorità volta a 
stabilire un quadro di regole certo, trasparente e definito in maniera tale da 
ridurre il più possibile 1 margini di interpretazione delle regole; 

- hanno fatto rilevare l’incidenza che comporta per i produttori la 
definizione, da partevdelle imprese distributrici, della soluzione tecnica 
minima per la corinessione secondo i principi dello sviluppo razionale del 
sistema di distribuzione e l’utilizzo di soluzioni e di dimensionamento per 
intervalli standatdizzati dei componenti adottati dal sestore di rete a cui la 
connessiorie st riferisce, facendo notare come l’applicazione di tali principi 
comporta ‘mnevitabilmente un livello di discrezionalità da parte delle 
impresèdistributrici che ha portato, in molti casi, a contenziosi difficili da 
dirmire, 

b) i gestori di rete hanno rappresentato l’opportunità di effettuare 
approfondimenti sulla metodologia proposta  dall’Autorità per la 
récolamentazione del servizio di connessione degli Impianti di produzione di 
enérgia elettrica con particolare riguardo alla determinazione in via 
convenzionale dei corrispettivi di connessione alle reti di distribuzione come 
indicato nel predetto documento per la consultazione; 

e nesito al documento per la consultazione 28 febbraio 2008: 

a) i soggetti produttori hanne segnalato la necessità di: 

- ridurre i tempi necessari all’elaborazione dei preventivi per la connessione 
e i tempi per la realizzazione della connessione; 
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- ridurre al minimo i tempi di validità del preventivo di connessione per 
evitare speculazioni che porterebbero alla saturazione della potenza 
massima connettibile, soprattutto nel caso di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, in alcune particolari aree, 

- limitare la possibilità di presentare richieste di connessione a cui nor 
corrisponde un effettivo progetto di realizzazione di un impianto di 
produzione; 

- introdurre termini massimi vincolanti entro cui i soggetti richiedénti la 
connessione siano tenuti a iniziare i lavori di realizzazione degli, impianti 
di produzione; 

- prevedere che al momento della richiesta di connessione si ‘attesti la 
disponibilità del sito sul quale realizzare l'impianto di produzione; 

- prevedere le medesime condizioni tecniche ed economiche per la 
connessione alla rete in alta tensione, evitando la distinzione tra la rete 
gestita da Terna e la rete gestita dai distributori; 

- prevedere valori di indennizzi automatici tali da disificentivare al massimo 
i ritardi circa gli adempimenti dei gestori di rete; 

b) i gestori di rete hanno posto in evidenza: 

- che un sistema di corrispettivi convenzionali-nom assicurerebbe la piena 
copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di connessione 
considerata la grande varietà delle tipologiedi connessione e dei relativi 
costi derivante dalle diversità degli ambiti in'cui il servizio di connessione 
può essere erogato; 

-  l’opportunità di limitare il sistema di\corrispettivi convenzionali alle sole 
connessioni in bassa e media tensione: 

- la necessità di differenziare 1 corrispettivi convenzionali per livello di 
tensione assumendo la cabina MT/BT di riferimento per le connessioni in 
bassa tensione e la cabina AT/MT di riferimento per le connessioni in 
media tensione; 

- che la richiesta di informazioni preliminari, introducendo un ulteriore 
livello di interlocuzioné tra il gestore di rete e il produttore, appesantisce 
gli iter per la connessione specialmente alla luce dell'espansione del 
fenomeno di richiestèper la connessione; 

- che consentire al‘vrichiedente l’individuazione del punto di connessione 
potrebbe esseré un ostacolo per lo sviluppo razionale, funzionale e 
sostenibile della rete di trasmissione nel suo complesso in una determinata 
area; 

- la necessitàfandamentale di unicità del soggetto titolare della connessione; 

-  l’opportunità che la nuova normativa venga applicata a valle di un congruo 
margifie > di tempo dalla sua approvazione tale da consentire 
l’implementazione delle procedure e che la nuova normativa trovi 
applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente 
all'entrata in vigore della medesima, 

- (MT previsione di un tetto massimo per gli indennizzi, perché in caso 
contrario la disciplina assumerebbe un valore punitivo, senza comunque 
porre al riparo i gestori di rete da possibili azioni legali di risarcimento 
danni da parte dei produttori; 
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e i processi di consultazione non hanno fornito elementi sufficienti per procedere 4 
definire una disciplina dei flussi informativi sulla gestione dei dati relativi alla 
generazione diffusa; 

+ gli elementi di cui al precedente alinea devono essere analizzati anche alla luc&degli 
clementi trasmessi in esito al processo di consultazione avviato con la pubblicazione 
del documento per la consultazione 6 giugno 2008; 

* il resolamento per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14, Comma2, 
lettera fer}, del decreto legislativo n. 387/03, è stato oggetto di separate,processo di 
consultazione. 

e l’equilibrio economico-finanziario delle imprese è comunque.’ garantito dai 
meccanismi tariffari previsti per il servizio di trasmissione e Ali distribuzione che, 
per la medesima distribuzione, prevedono anche istituiti specifici, quali la 
perequazione specifica aziendale. 


Ritenuto opportuno: 


e adottare condizioni tecniche ed economiche per la-connessione alle reti elettriche 
con obbligo di connessione di terzi degli impianticdi produzione di energia elettrica: 
a) stabilendo un sistema di corrispettivi converizionali per le connessioni alle reti di 

bassa e media tensione sulla base di esigenze di semplicità e di trasparenza nei 
confronti dei soggetti operanti nell’ambito della generazione diffusa da fonti 
rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento tenendo conto dei principi 
stabiliti dal decreto legislativo n. 387/03 e articolando il predetto sistema di 
corrispettivi in maniera tale da trasferire ai produttori un segnale economico che 
comprenda una componente proporzionale alla consistenza dell’impianto di rete 
per la connessione convenzionalmente necessario al soddisfacimento della 
richiesta di connessione, nonché una componente proporzionale al grado di 
utilizzo dei medesimi; 

b) rivedendo la definizione delle modalità di determinazione del corrispettivo di 
connessione alle reti-èlettriche con obbligo di connessione di terzi in alta 
tensione alla luce di.quanto indicato nella sentenza del TAR n. 2823/2006, 

c) non prevedendo la possibilità di una richiesta di connessione preliminare, pur 
tuttavia prevedefidola possibilità per il soggetto richiedente la connessione di 
indicare un pufito' preferenziale per la connessione che dovrà essere preso a 
riferimento nell’ambito dell’elaborazione della soluzione per la connessione, 
fermi restando i vincoli di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico 
esistente: 

d) prevedendo che la realizzazione delle opere di connessione possa essere svolta 
anche»parallelamente alla realizzazione dell’impianto di produzione, ferma 
restando la messa a disposizione, da parte del produttore, delle infrastrutture 
necessarie sul punto di connessione alla realizzazione fisica dell’impianto di rete 
per la connessione, 

e) introducendo una razionalizzazione delle procedure e delle tempistiche per 
l’erogazione del servizio di connessione verso la generazione diffusa, 
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f) stabilendo un sistema di indennizzi automatici che l'impresa distributrice è 
tenuta a corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non 
sia completata entro i termini previsti prevedendo che: 

- il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo 
accumulato; 

- la corresponsione degli indennizzi non limiti 11 risarcimento alla prestazione 
dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione 
alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmefite non 
coperta attraverso il predetto sistema di indennizzi; 

- la misura del corrispettivo sia tale da incentivare i gestori di rete àlrispetto 
delle tempistiche di erogazione del servizio di connessione tenendo conto 
anche del fatto che la mancata connessione di impianti di produzione da 
fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento determina un danno 
ambientale; 

e raccogliere le condizioni tecniche ed economiche per la tennessione alle reti 
elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia 
elettrica in forma di testo integrato; 

e adottare il regolamento per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 14, 
comma 2, lettera /er), del decreto legislativo» n5387/03, tramite diverso 
provvedimento 


DELIBERA 


1. di approvare il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la 
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di 
produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive — TICA) di 
cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 


2. l’Allegato A ha effetti a decorrore dall’I gennaio 2009, A decorrere dalla medesima 
data, la deliberazione n. 281/05 e n. 89/07 continuano ad esplicare i loro effetti 
unicamente per le richieste dittonnessione presentate fino al 31 dicembre 2008; 


3. le soluzioni tecniche» minime generali predisposte in applicazione della 
deliberazione n. 281/05 cessano di validità qualora il soggetto che ha effettuato una 
richiesta di connessione non comunichi al gestore di rete l’inizio dei lavori per la 
realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro le tempistiche di 
cui all’articolo 31,\commi 31.1 e 31.2, dell'Allegato A, applicate con decorrenza 
dalla data di eîîtrata in vigore del presente provvedimento. I gestori di rete sono 
tenuti a dar& comunicazione ai soggetti interessati delle disposizioni di cui al 
presente punto entro 60 (sessanta) giorni dall’entrata in vigore del presente 
provvedimento; 


4. all’artitelo 2 della deliberazione n. 90/07, il comma 2.1 è sostituito dal seguente: 


“2.IMAi fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto 
solare fotovoltaico alle reti con obbligo di connessione di terzi si applica 
quanto stabilito dall'Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche per 
la connessione alle predette reti.”; 
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5. entro il 15 dicembre 2008, le imprese distributrici e la società Terna Spa sono tenute 
ad adeguare i propri regolamenti, procedure, modalità e condizioni contrattualiettà 
aderenza alle disposizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento; 


6. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’ Autorità di monitorare 
l’attuazione del presente provvedimento e di proporre all’ Autorità uno%o più 
provvedimenti per l'aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti (del) predetto 
monitoraggio; 


7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Cassa 
conguaglio per il settore elettrico; 


S. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore 
dalla data della sua prima pubblicazione. 


Città, 23 luglio 2008 
Il presidente: ORTIS 
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Allegato A 


TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PERLA 
CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI 
IMPIANTI DI PRODUZIONE 

(TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE — TICA) 


PARTEI 
PARTE GENERALE 


TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 


Articolo 1 
Definizioni 


1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A 
alla deliberazione n. 111/06 come successivamente medificato e integrato, integrate 
come segue: 

a) accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione da parte del 
richiedente delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; 

b) connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale 
sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di 
terzi, con la rete medesima, 

c) data di invio di una comunicazione è; 

- per le comunicazioni scritte,/la data risultante dalla ricevuta del fax, 
ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio; 

- per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di 
inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da 
apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento; 

- per le comunicazigîfii.trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data 
di invio della comùnicazione; 

- per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a 
fronte del nilaseto di una nicevuta, 

d) data di completamento della connessione è [a data di invio del documento 
relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in 
esercizio della Connessione; 

e) data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del 
documetite relativo all'accettazione del preventivo per la connessione; 

f) data dicompletamento dell'impianto è la data di invio della comunicazione 
del tompletamento della realizzazione dell’impianto di produzione; 

g) data di messa a disposizione del preventivo per la connessione è la data di 
invio del documento relativo al preventivo per la connessione; 

h) data di ricevimento di una comunicazione è: 

- per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, 
ovvero dalla ricevuta o timbro postale di ricevimento; 
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- per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di 
inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da 
apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento; 

- perle comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data 
di invio della comunicazione; 

- per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a 
fronte del rilascio di una ricevuta; 

i) data di completamento dei lavori sul punto di connessione&la data di 
ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente 
necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto 
a rendere disponibili sul punto di connessione; 

J) giorno lavorativo è un gierno non festivo della settimana(compreso tra lunedì 
e venerdì inclusi; 

k) gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio, di distribuzione o di 
trasmissione della rete elettrica; 

1) GSE é la società Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa; 

m) impresa distributrice è impresa di cui all’artiealo 9, comma 1, del decreto 
legislativo n. 79/99, concessionaria del servizio \di distribuzione dell’energia 
elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comfa; 

n) impianto di produzione è l’insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi 
ausiliari, delle apparecchiature e degli eventuali carichi per la generazione di 
energia elettrica, 

o) impianto per la connessione è l’insiéme degli impianti necessari per la 
connessione alla rete di un impianto di produzione; 

p) impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la 
connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di 
terzi; 

q) impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la 
connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono 
di competenza del richiedente; 

r) lavori semplici sona0lavrealizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte 
dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa 
ed eventualmente‘al‘gruppo di misura, 

s) lavori complessissono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte 
dell’impianto del’eestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di 
lavori semplici; 

t) linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005 sono le linee elettriche 
transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005; 

u) potenza=già disponibile in immissione è la massima potenza che può essere 
immessa in un punto di connessione esistente senza che l’utente sia 
disconnesso prima della richiesta di connessione; 

v) potenza giù disponibile in prelievo è la massima potenza che può essere 
prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di 
connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato; 

W) potenza già disponibile per la connessione è il valore massimo tra la potenza 
già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione ; 
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x} potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione 
complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che 
l’utente sia disconnesso; 

y) potenza aggiuntiva richiesta in immissione è la differenza tra la potenza in 
immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione; 

z) potenza ai fini della connessione è pari al maggiore valore tra zero eta 
differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile.per 
la connessione; 

aa) servizio di connessione è l'adempimento, da parte del gestore dî’ rete, 
all’obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall’articolo 9, comma 1, del 
decreto legislativo n. 79/99; 

bb) richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle(infrastrutture di 
rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti 
di produzione di energia elettrica; 

cc) soluzione tecnica minima per la connessione è dat soluzione per la 
connessione, elaborata dal gestore di rete in seguite ad una richiesta di 
connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, 
compatibilmente con i criteri di dimensionamentopettintervalli standardizzati 
dei componenti adottati dal gestore della rete a cutla Connessione si riferisce; 

dd) sviluppo è un intervento di espansione o di-evoluzione della rete elettrica, 
motivato, in particolare, dall’esigenza di estendere la rete per consentire la 
connessione di impianti elettrici di soggetti terzralla rete medesima; 

ee) tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo 
intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata 
da tutte le informazioni come definite nèl presente provvedimento, e la data di 
messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a 
disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per 
l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi; 

ff) tempo di realizzazione della ternnessione è il tempo intercorrente tra la data 
di completamento dei laveri) sul punto di connessione e la data di 
completamento della connessione; 

€) Terna è la società Terna, Spa. 


Articolo 2 
Ambito di applicazione 


2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico- 
economiche per la, connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di 
terzi di impianti»di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un punto 
di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi esistente. 


2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle 
richieste di nuove connessioni e alle richieste di adeguamento di una connessione 
esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia 
eletttica o alla modifica di impianti di produzione esistenti. Le disposizioni di cui al 
presente provvedimento si applicano, altresi, alle richieste di connessione alle reti 
con obbligo di connessione di terzi stabilite sul territorio nazionale di linee 
elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005. 
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2.3 Il servizio di connessione è erogato dai soggetti concessionari dei servizi di 
trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligò 
di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di trasmissiene 
o di distribuzione dell’energia elettrica, ic disposizioni di cui al presente 
provvedimento sono attuate, rispettivamente, da Terna o dall’impresa distributrice 
competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti 
elettriche. 


2.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è detefminato sulla 
base delle seguenti condizioni: 

a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione 
è erogato in bassa tensione; 

b) per potenze in immissione richieste fino a 6.060 kW, il servizio di 
connessione è erogato in media tensione, fatto Salvo quanto previsto alla 
lettera a); 

c) nel caso di connessione esistente, il servizia.di connessione è erogato al 
livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già 
disponibile per la connessione; 

d) le condizioni di cui alle precedenti lettere ae b) non escludono la possibilità, 
sulla base di scelte tecniche effettuaterdal gestore di rete, di erogare il 
servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione 
richieste superiori, rispettivamente; a 100 KW o a 6.000 KW, 


PARTE Il 
RICHIESTE DI CONNESSIONE 


Articolo 3 
Richiesia di connessione 


3.1 Le richieste di connessione: 

a) riguardanti Aa potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, 
devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell’ambito 
territoriale; 

b) riguardanti una potenza in immissione richiesta uguale o superiore a 10.000 
kWedevono essere presentate a Terna, 


3.2 Lerichreste di adesuamento di una connessione esistente devono essere presentate 
a Tema nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di trasmissione e 
all'impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui 
l'impianto sia già connesso alla rete di distribuzione. 


35N,La richiesta di cul al comma 3.1 deve recare: 
a) 1dati identificativi del richiedente; 
b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di 
connessione, espressa in kW. 
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c) la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta 
di connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto di 
generazione elettrica installato; 

d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati 
identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già 
disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo; 

e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica; 

f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, di 
conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio 
dell'impianto di produzione; 

g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto 
indicato nella norma CEI 0-2; 

h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla 
definizione della soluzione per la connessione; 

i) = wn piano particellare dell’opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali 
le opere sono destinate ad insistere; 

j) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti 
per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno 
i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti 
di utilizzo. Detta disponibilità non è,Tichiesta laddove la procedura 
autorizzativa richieda l’esistenza di un preventivo per la connessione già 
accettato; 

k) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o 
meno delle condizioni di cui alla déliberazione n. 42/02; 

1) nel caso di centrali ibride, l’eveniuale attestazione del rispetto o meno delle 
condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03; 

m) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per 
l'ottenimento del preventivody cui all'articolo 5. 


3.4 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della 
rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovra riferirsi 
per la determinazione dellassoluzione per la connessione. 


Articolo 4 
Ulteriori disposizioni di fini della richiesta di connessione 


4.1 Terna ele imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la 
presentazione \della richiesta di connessione sulla base di quanto disposto 
dall’articolo 3. 


4.2 Terna &le imprese distributrici possono specificare, previa positiva verifica da 
partecdella Direzione Mercati dell’ Autorità sulla base di specifica richiesta da 
parte dei predetti soggetti, eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui 
al comma 3.3 che il richiedente deve fornire all'atto della richiesta di connessione. 
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43. Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve 
coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero consu 
soggetto mandatario del medesimo titolare. 


Articolo 5 
Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo 


5.1  All’atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3.1, il, richiedente è 
tenuto a versare a Terna o all'impresa distributrice un. corrispettivo per 
l’ottenimento del preventivo pari a: 

a)  100euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW; 
b) = 200 euro per potenze in immissione richieste superiora 50 kW e fino a 100 


kW; 

c) = 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 
500 KW; 

d) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 
1.000 kW, 


e) | 2.500 euro per potenze in immissione richièste superiori a 1.000 kW. 


PARTE IMI 


CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ABELE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO 
DI CONNESSIONE DI TERZIIN BASSA E MEDIA TENSIONE 


TITOLO I 
CONDIZIONI PROCEDURALI 


Articolo 6 
Preventivo e procedure per la connessione 


6.1 Il tempo di messa)a disposizione del preventivo per la connessione è pari al 


massimo a: 
a) 20 (venti)}"giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 
kW: 


b) 45X(quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste 
superiori a 100 KW e fino a 1.000 KW, 

c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori 
91.000 kW. 

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda 

che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo 

intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del 

sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a 

disposizione del preventivo per la connessione. 


_ 94 
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6,2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) 
giorni lavorativi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo 
potrà essere successivamente preteso dall’impresa distributrice nei confronti del 
richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti 
salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali 
modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura 
autorizzativa. 


63. A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice esegtie una 
verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in 
immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la tonnessione 
recante: 

2) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, 
distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come/definiti al comma 
1.1, lettere r) ed s); 

b) la soluzione tecnica minima per la connessione identificata, di norma, sulla 
base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche 
di connessione di cui all'articolo 9 e tenendo ,cottto di quanto indicato al 
comma 6.4; 

c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione 
che il richiedente è tenuto a rendere disponibil? sul punto di connessione, 

d) il corrispettivo per la connessione, come) definito all’articolo 10 o 11, 
evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente 
la parte di tale corrispettivo che ilbmedesimo dovrà versare all’atto di 
accettazione del preventivo, pari al 30% del totale, e la parte, pani al restante 
70%, che dovrà versare prima Udi inviare all’impresa distributrice la 
comunicazione di cui al comma 69; 

e) Velenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini 
dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, unitamente ad un 
prospetto informativo indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di 
ciascun adempimento; 

f) iltermine previsto pera realizzazione della connessione, come definito al 
comma 7.1; 

g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione unitamente 
al nominativo( di) un responsabile dell’impresa distmbutrice a cui fare 
riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione. A tal fine deve 
essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta 
elettronicaxper poter comunicare col predetto responsabile della pratica; 

h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti 
dell’impresa distributrice ai fini della convocazione della medesima 
nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto 
lesisbativo n. 387/03, 


6,4 Nei*casi di cui al comma 3.4: 


aj, il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal 
richiedente; 
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b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare 
la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per 
la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può 
essere comnessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di°retè è 
tenuto ad indicare tuîti i motivi e le spiegazioni del caso atti a giustificare il 
suddetto valore massimo di potenza; 

€) il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a\suo parere, 
rispondano alle finalità di consentire la connessione dell’intera potenza 
richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la 
soluzione tecnica per la connessione, 


6.5 La soluzione per la connessione non prevede la presenza di(impianti di utenza per 
la connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e.fichiedente. La predetta 
condizione di assenza di impianti di utenza per la cofimiessione non vale per la 
connessione di impianti separati con tratti di mare dallaverraferma. 


6.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia all’impresa 
distributrice, entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 6.2, una 
comunicazione di accettazione del preventiwo, torredata dalla documentazione 
attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo 
dal comma 6.3, lettera d), e delle eventualiWistanze di cui al comma 8.7 e 15.3. A 
tal fine farà fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come 
definita al comma 1.1, lettera e). Allîatto dell’accettazione del preventivo, il 
richiedente può indicare l'eventuale necessità o decisione di avvalersi 
dell’impresa distributrice competerite per ambito territoriale per il servizio di 
misura dell’energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dall’ Allegato 
A alla deliberazione n. 88/07. 


6.7. Nei casi di cui al comma,34,/all’atto della comunicazione di cui al comma 6.6, il 
richiedente può optare, .Tiiunciando alla soluzione per la connessione relativa al 
punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l’elaborazione di un nuovo 
preventivo relativo allaspotenza di cui al comma 3.3, lettera b). L'esercizio di tale 
opzione è considerata,come una richiesta di connessione: 

a) decorrente dalla predetta data di comunicazione; 

b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente; 

c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di 
una normale richiesta di connessione. 


6.8 Il richiedente che accetta il preventivo è tenuto a realizzare le opere strettamente 
necessane alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel 
preventivo. 


6.9 _ Completate le opere di cui al comma 6.8, il richiedente è tenuto a trasmettere 
all'impresa distributrice la: 
a) comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla 
realizzazione fisica della connessione; 
b) decumentazione attestante il pagamento della restante quota del corrispettivo 
per la connessione (70%) di cui al comma 6.3, lettera d). 
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Articolo 7 
Realizzazione della connessione 


7.1 Nel caso di: 
a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, ‘al 
massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi, 
b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari,)al 
massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici). giorni 
lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il 
primo chilometro. 
Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture 
in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della 
connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la*comnessione. 


7.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessionesia impedita dalla 
impraticabilità del terreno sul sito di connessione l’impresa distributrice comunica 
al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della 
connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei 
terreni interessati, 


73. Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, 
l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l’appuntamento 
fissato dall'impresa distributrice sia rimandate)il tempo intercorrente tra la data 
proposta dall'impresa distributrice e la dataveffettiva del sopralluogo non deve 
essere conteggiato nel calcolo del tempo/distéalizzazione della connessione. 


74 ll richiedente, una volta conclusi i/lavori di realizzazione dell’impianto di 
produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di 
ultimazione dei lavori. 


7.5. Ultimata la realizzazione dell'impianto di connessione, l’impresa distributrice 
invia al richiedente la comumicazione di completamento della realizzazione della 
connessione e di disponibilità all’entrata in esercizio della connessione. Qualora 
l’invio di cui al comma_7.4 sia successivo all'invio di cui al presente comma, 
l'impresa distributrice ‘ha 10 (dieci) giorni lavorativi di tempo per attivare la 
connessione. 


Articolo 8 
Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni 


8.1 Ai fini dell'autorizzazione dell’impianto di rete per la connessione: 

a) nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto 
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, si applicano le disposizioni 
riportate al comma 8.2; 

b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), si applicano le 
disposizioni riportate ai commi da 8.3 a 8.7. 
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8.2. Il gestore di rete, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la 
connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni 
necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare 
nell’ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al sestoredì pete 
la. predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del 
procedimento unico al fine dell’autorizzazione dell’impianto di rete. per la 
connessione; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un Gorrispettivo 
determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate 
dal medesimo gestore di rete. 


8.3 ll gestore di rete, nell’ambito delle attività di elaborazione del ‘preventivo per la 
connessione, è tenuto a fornire al richiedente gli elementi necessari per 
l'ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimotTichiedente. 


$.4 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in, bassa tensione, ovvero entro 
60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di 
ricevimento dell’accettazione del preventivo per la connessione inviata dal 
richiedente l'impresa distributrice è tenuta a- presentare, dandone contestuale 
informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla 
medesima impresa. distributrice. Inoltre il responsabile della pratica di cui al 
comma 6,3, lettera g), è tenuto ad informare/il richiedente, con cadenza almeno 
bimestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo. 


8.5 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti 
autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo 
per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 
8.4. Eventuali ritardi nell’attuazione del comma 8.4 sono conteggiati nel tempo di 
realizzazione della connessione. 


8.6 Fatto salvo quanto previstò al comma 8.7, in seguito all’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie. per la realizzazione della connessione, il richiedente 
versa all'impresa distributrice un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla 
medesima impresa distributrice per la gestione dell’iter autorizzativo. Tale 
corrispettivo viene.dèterminato dall’impresa distributrice sulla base di condizioni 
trasparenti e noi discriminatorie pubblicate dalla medesima. 


8.7 L'impresa distributrice consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo 
presentatasall’atto dell’accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti 
connessi..alle procedure autorizzative per l'impianto per la connessione. In tale 
caso il \richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette 
procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle 
richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della 
prédisposizione di tale documentazione, l’impresa distributrice, entro 30 (trenta) 
etorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo, è tenuta. 
a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni 
necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della 
documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo. Il 
richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della 
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documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo; in tal 
caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di 
condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di 
rete. 


$.& In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni, qualora necessario, il gestore direte 
è tenuto a trasmettere al richiedente il preventivo aggiornato. Tale invio \deve 
avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ottenimento. delle 
autorizzazioni. 


TITOLO Il 
CONDIZIONI TECNICHE 


Articolo 9 
Regole tecniche di connessione 


9.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle 
resole tecniche di connessione adottate dalle impresé distributrici conformemente 
alle disposizioni dell’Autorità e alle norme e uide tecniche del Comitato 
eleitrotecnico italiano. Dette regole tecniche devofteindicare, almeno: 

a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la 
determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una 
richiesta di connessione; 

b) le condizioni tecniche che devono(éssere rispettate dall’utente di rete ai fini 
della gestione della connessione; 

c) le condizioni da applicarsi nei Casi di necessità di adeguamento di una 
connessione esistente. 


TITOLO I] 
CONDIZIONI ECONOMICHE 


Articolo 10 
Corrispettivo per la comessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero 
cogenerativi ad alto rendimento 


10.1 Il corrispettivo. per la connessione, espresso in euro, è il minor valore fra: 
A= CP, P+EM,.P.D,+100 
B= CP{P+CM,,- P-1D,,+6000 


dove: 

CPaG 035 EKW 
CM, > 20 €KD- km) 
CP6 4 €KW 


CMs = 7,5 € (kW km) 
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Pi potenza dai fini della connessione di cui al comma 1 Ì, lettera z), espressà 
in kW 
Da distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina 


di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice) in 
servizio da almeno 5 (cinque) anni espressa in km 

De distanza în linea d'aria tra il punto di connessione e la più, vicina 
stazione di trasformazione alia/media tensione dell'impresa distributrice 
in servizio da almeno 5 (cinque) armi espressa in km 


10.2 Nei casi di realizzazione in cavo, i corrispettivi CM di cui al comma 10.1 devono 
essere moltiplicati per 2. 


10.3 Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica 
che non siano raggiungibili con strada percorribile dacautomezzi o che siano 
separati dagli impianti di distribuzione esistenti da trattitdi mare, di lago o laguna, 
1 corrispettivi CM, CP sono moltiplicati per 3. 


Articolo 11 
Corrispettivo per la connessione di impianti non àlimentati da fonti rinnovabili né 
cogenerativi od alto Yendimento 


11.11l corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra il corrispettivo di cui 
all’articolo 10 e il costo determinato7sulla base di soluzioni tecniche standard, 
pubblicate dall’impresa distributricé unitamente ai relativi costi medi. 


Articolo 12 
Verifiche per gli. îîmpianti cogenerativi ad alto rendimento 


12.1Nel caso di impianti <di produzione di energia elettrica cogenerativi ad alto 
rendimento, il richiedente trasmette all’impresa distributrice, oltre che al GSE: 

a) all’atto dellatichiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di 
cui all’artitelo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base 
dei dati di progetto dell’impianto o delle sezioni che lo costituiscono; 

b) annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all’articolo 1, 
comma .1, dell’ Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e peri successivi 3 
anriiisolari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 4, commi 4.1 e 
42, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo 
delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per 
ciascuno dei successivi 3 anni solari, qualora, per almeno una sezione, non 
sia soddisfatta a consuntivo la condizione di cogenerazione ad alto 
rendimento di cui alla deliberazione n, 42/02, il richiedente versa 
all’impresa distributrice il 25% del corrispettivo per la connessione di cui 
all’articolo 10. Le imprese distmbutrici versano tali corrispettivi nel Conto 
per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, 
comma 54.1, lettera b), del TIT. 
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TITOLO IV 
PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, INDENNIZZI AUTOMATICI, REALIZZAZIONE IN PROPRIO 
DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE 


Articolo 13 
Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile 
cogenerativi od alto rendimento 


13.I Le imprese distributrici trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle 
connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad 
alto rendimento rispetto agli impianti di produzione diversi dai predetti\impianti. I 
limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui )al presente 
provvedimento riferite a connessioni di impianti di produzione“da fonti diverse 
dalle fonti rinnovabili e dalla cogenerazione ad alto rendimento possono subire 
modifiche, stabilite dalle imprese distributrici non olire un téMpo massimo pari al 
doppio dei tempi previsti, per effetto dell'attuazione del predetto principio di 
priorità. 


Articolo 14 
Indennizzi automatici 


14.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo pera connessione non avvenga nel 
tempo di cui al comma 6.1, l’impresa distributricé, salvo cause di forza maggiore o 
cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente un 
indennizzo automatico pari a 20 curo/giorn© per ogni giorno lavorativo di ritardo. 
Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il 
richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei 
provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di 
procedure sostitutive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano 
applicazione anche nei casi di ciikalcomma 8.8. 


14.2 Qualora la realizzazione dellàv\connessione non avvenga entro i tempi previsti dal 
comma 7.1, tenuto conte di quanto previsto dal commi 7.2, 7.3 e 7.5, l'impresa 
distributrice, salvo cause-dì forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a 
terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un 
ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del 
corrispettivo perla Gonnessione determinato ai sensi dell’articolo 10 0 11 per ogni 
giorno lavorative./di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un 
massimo di 120.giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 
120 (centoventi) giorni, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità 
per l’adézione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove 
applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive. 


14.3 Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi 8.4, 8.7 e 15.3, l'impresa 
distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a 
terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 
20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. 
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144 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare tempestivamente al richiedente Al 
verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a ierzi 
che comportino la mancata corresponsione dell’indennizzo automatico. 


Articolo 15 
Realizzazione in proprio delle connessione di impianti alimeniati da fonte rinnovabile 0 
cogenerativi ad alto rendimento 


15.1 Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da-fonti rinnovabili e 
cogenerativi ad alto rendimento e qualora la connessione sia/@rogata ad un livello 
di tensione nominale superiore ad 1 kV, al richiedente è data facoltà di realizzare in 
proprio l'impianto per la connessione nelle parti che non ifnplichino l'effettuazione 
di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, diCnorma, la realizzazione 
dell’eventuale linea elettrica e dell'impianto per la cOrisegna. È data facoltà alle 
imprese distributrici di consentire al richiedente di. iftervenire anche sulla rete 
esistente fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del 
servizio elettrico. 


15.2 Gli impianti per la connessione realizzati dal richiedente ai sensi del comma 15.1 
sono resi disponibili, a titolo gratuito, all’îÎmpresa distributrice per il collaudo e la 
conseguente accettazione. 


15,3 Ai fini dell’esercizio della facoltà di cuiral comma 15.1: 

a) il richiedente, all’atto dell’accettazione del preventivo, invia la richiesta di 
realizzazione in proprio della porzione di impianto per la connessione 
secondo quanto specificatomel preventivo per la connessione; 

b) entro 10 (dieci) giorni lavorativi l’impresa distributrice è tenuta ad inviare al 
richiedente gli elemtenti necessari alla realizzazione della connessione 
secondo gli standardrealizzativi dell'impresa distributrice; 

c) all’impresa distributrice continuano ad applicarsi le disposizioni tecnico 
procedurali per quanto concerne le opere di connessione non ricomprese 
nella quota realizzata in proprio dal richiedente: 

d) al termine “della realizzazione in proprio, il richiedente invia all'impresa 
distributrice) comunicazione del termine dei lavori, unitamente alla 
documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all’esercizio e 
alla gestione dei medesimi; 

e) l’impresa distributrice è tenuta ad effettuare il collaudo per la messa in 
esercizio dell’impianto di rete per la connessione realizzato in proprio dal 
richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di cui alla precedete lettera d); 

f} 1 costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente. 


1542Nei casi di esercizio della facoltà di cui al comma 15.1, il corrispettivo per la 


connessione è determinato ponendo il termine CM pari a zero e moltiplicando il 
termine CP per 0,8. 
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Articolo 16 
Procedure sostitutive in caso di inerzia, da porte del gestore di rete, per la connessione 
di impianti alimentati da fonte rinnovabile 


16.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 
(sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, 
l’Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall’articolo 14, comma/2, 
lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03. 


16.2 Nell’ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 16.1: 

a) l'impresa distributrice è tenuta a fornire all’ Autorità tutta la dockimentazione e 
le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo)relativo alla 
pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva/ 

b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a causeNndipendenti dalla 
volontà dell'impresa distributrice, 1° Autorità definisce lemodalità e i tempi di 
connessione dell’impianto. 


16.3 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, \di superamento di 120 
(centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, 
l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall’articolo 14, comma 2, 
lettera f-bis, del decreto legislativo n, 387/03, 


16.4 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al\còmma 16.3: 

a) l’impresa distributrice è tenuta a fornire\all’ Autorità tutta la documentazione e 
le informazioni relative alla pratica perta connessione oggetto della procedura 
sostitutiva; 

b) previa verifica che il ritardo non 1a imputabile a cause indipendenti dalla 
volontà dell’impresa distributrice,’1° Autorità individua le attività che l'impresa 
distributrice deve eseguire penconsentire l’attivazione della connessione, e i 
rispettivi tempi di esecuziofte; 

c) l'Autorità dispone che l°impresa distributrice esegua le attività di cui alla 
precedente lettera b), entròvi rispettivi tempi. 


Articolo 17 
Modalità di coordinamento tra gestori di rete 


17.1 Nel caso in cui lassoluzione per la connessione implichi il coinvolgimento di reti di 
competenza di>.gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla 
connessione; ilvpreventivo per la connessione è elaborato tenendo conto degli 
effetti di dale’ coinvolgimento. In tali casi 1 gestori di rete interessati attuano 
opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica. 
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PARTE IV 
CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI 
CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE 


TITOLO ] 
CONDIZIONI PROCEDURALI 


Articolo 18 
Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del serviziodivconnessione 


18.1 I gestori di reti con obbligo di connessione di terzi inalta e altissima tensione 
pubblicano e trasmettono all’ Autorità le modalità e le-Cendizioni contrattuali per 
l’erogazione del servizio di connessione alle medesime reti. Le modalità e le 
condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al 
comma 18.2. 


18.2 Le modalità e le condizioni contrattuali di cuital comma 18.1 devono prevedere: 

a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture 
di reti elettriche, ivi inclusa la Spécificazione della documentazione 
richiesta, 

b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare 
riferimento alla presentazionevdel preventivo e della soluzione tecnica 
minima di dettaglio; 

c) 1 termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i 
quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di 
connessione deve intendersi decaduta; 

d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del 
richiedente; 

e) = le modalità e i,tempi in base ai quali il gestore di rete si impegna, per le 
azioni di proprià competenza, a realizzare gli impianti di rete per la 
connessione 

f) le soluzionittecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato 
per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, 
unitamente  all’indicazione di valori unitari di riferimento atti 
all’individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di 
cliastyna soluzione tecnica convenzionale; 

2) = persciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, il valore della potenza 
massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento; 

h)C gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione 
degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e 
manutenzione; 

1) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione. Il gestore di rete 
presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative; 

j) = le modalità di presentazione dell’eventuale garanzia fideiussoria; 

k) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi 
sostenuti per la gestione dell’iter autorizzativo. 
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18.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 18.2, lettera f}, prevedono 
l’individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate 
impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che 
sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono 
essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori; 

a) | potenzadi connessione, 

b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione; 

c) tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l’accesso alle 
infrastrutture di reti elettriche con riferimento all’immissione o alprelievo di 
energia elettrica; 

d) topologia della rete elettrica esistente; 

e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico. 


18.4 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete\per la connessione 
che possoeno essere progettati e realizzati a cura dei richiedentizrla connessione alle 
condizioni economiche fissate dall’ Autorità nell’ambito ‘delle determinazioni di 
cui al presente provvedimento. 


Articolo 19 
Preventivo per la connessione 


19,1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1} il gestore di rete esesue una verifica 
tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione 
richiesta e predispone il preventivo per)la connessione. Quest'ultimo dovrà 
indicare: 

a) una soluzione tecnica minima generale per la connessione dell’impianio 
oggetto della richiesta, conformemente a quanto definito dall’articolo 21; 

b) il corrispettivo di connessione, come definito agli articoli 24 0 25, evidenziando 
le singole voci che lo compenigono; 

c) nel solo caso di impianti Cegenerativi ad alto rendimento, i corrispettivi di 
connessione definiti agli articoli 24 e 26, evidenziando le singole voci che li 
compongono, 

d) l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione 
dell’impianto perla’ connessione, unitamente ad un prospetto informativo 
indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento; 

e) un codice che-identifichi univocamente la pratica di connessione unitamente al 
nominativo divgn responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto 
l’iter dellavpratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un 
contattettelefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col 
predetto responsabile della pratica; 

f) nel gaso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore 
disrete ai fini della convocazione della medesima nell’ambito del procedimento 
unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03. 
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19.2 La definizione della soluzione tecnica minima generale può contemplare tra lé 
diverse opzioni possibili anche la connessione ad una rete diversa dalla retè 
elettrica gestita dal soggetto a cui è siata presentata la richiesta di connessioné, 
ovvero l’interessamento di rei di proprietà di gestori di rete diversi dal gestore di 
rete interessato alla connessione. 


19.3 Nei casi di cui la soluzione tecnica minima generale implichi la connessione ad una 
rete elettrica diversa da quella corrispondente al gestore di rete a cui Ja, richiesta di 
connessione è stata presentata, il gestore di rete interessato allavconnessione 
subentra nel ruolo di gestore di rete di riferimento perla” realizzazione 
dell'impianto di rete per la connessione. Tale subentro ha ‘efficacia a valle 
dell’accettazione, da parte del richiedente, del preventivo. 


19.4 Il richiedente può accettare il preventivo, secondo leSmodalità e le condizioni 
contrattuali definite dal gestore di rete. Il richiedente..imalternativa, può richiedere 
un ulteriore preventivo sulla base di una diversa soluzione tecnica minima 
generale. 


19.5 1] gestore di rete consente al nchiedente, previa îstanza di quest’ultimo all’atto di 
accettazione del preventivo, di progettare e rèalizzare gli impianti di rete per la 
connessione per i quali è prevista tale, possibilità, nel rispetto degli standard 
tecnici e specifiche di progeito essenzigli\di cui al comma 18.2, lettera h). In tal 
caso il gestore di rete elabora comunque la soluzione tecnica minima di dettaglio 
di cui all’articolo 22 che deve essererassunta dal richiedente quale soluzione di 
riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete 
per la connessione. 


19.6 Il gestore di rete è tenuto consente, a seguito di specifica richiesta da parte del 
richiedente all’atto dell’ateettazione del preventivo, che un impianto per la 
connessione individuatoxcdme impianto di utenza per la connessione venga 
ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri 
nella competenza Ldely gestore di rete alle condizioni fissate dall’ Autorità 
nell’ambito del presente provvedimento. 


Articolo 20 
Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni 


20.1 Ai fini dell’autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali 
interventr sulle reti esistenti che si rendano strettamente necessari per la 
realizzazione della connessione: 

a) nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto 
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, si applicano le disposizioni 
riportate al comma 20.2; 

b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), si applicano le 
disposizioni riportate ai commi da 20.3 a 20.7. 
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20.211 gestore di rete, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la 
connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le 
informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo 
richiedente, della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento 
unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della 
documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico al fine delle 
autorizzazioni necessarie per la connessione: in tal caso il richiedente versa )al 
gestore di rete un corrispettivo determinato dal medesimo gestore sulla base delle 
modalità di cui al comma 18.2, lettera k). 


20.3 Il gestore di rete, nell’ambito delle attività di elaborazione del preveritivo per la 
connessione, è tenuto a femire al richiedente gli elementi necessari per 
l’ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimo richiedente. 


20.4 Entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in alta tedsione, ovvero entro 
120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data 
di ricevimento dell’accettazione del preventivo per la_connessione, inviata dal 
richiedente, il gestore di rete è tenuto a presentate, dandone contestuale 
informazione al richiedente, le eventuali richieste di “autorizzazione di propria 
competenza. Inoltre il responsabile della pratica di. &uiyal comma 19.1, lettera e), è 
tenuto ad informare il richiedente, con cadenza almeno bimestrale, in merito allo 
stato di avanzamento dell’iter autorizzativo. 


20.5 Nel caso in cui, per la realizzazione dellav connessione, siano necessari atti 
autorizzativi, il tempo di realizzazione della,connessione non comprende il tempo 
per l’ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 
20.4, Eventuali ritardi nell’attuazione del comma 20.4 sono conteggiati nel tempo 
di realizzazione della connessione. 


20.6 Fatto salvo quanto previsto alebmma 20.7, in seguito all'ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie per a, realizzazione della connessione, il richiedente 
versa al gestore di rete il terrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla 
medesima impresa distributfice per la gestione dell’iter autorizzativo, definito 
secondo le modalità di chi. al comma 18.2, lettera K), 


20.7 II gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest’ultimo presentata 
all’atto dell’accettaZione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi 
alle procedure autorizzative per l'impianto per la connessione. In tale caso, il 
richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi 
inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di 
autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di 
tale documentazione, il sestore di rete, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza 
alcurivormere aggiuntivo per il richiedente, tutte [e informazioni necessarie al fine 
dellaspredisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da 
presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo. Il richiedente può richiedere 
al, gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare 
nell’ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il gestore di rete applica al 
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richiedente il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla medesima impresa 
distributrice per [a gestione dell’iter autorizzativo, definito secondo le modalità. di 
cui al comma 18.2, lettera k). 


20.8 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete è tenuto alla 
elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, secondo quanto-previsto 
dall’articolo 22. 


TITOLO II 
CONDIZIONI TECNICHE 


Articolo 21 
Soluzione tecnica minima generale 


21.111 gestore di rete, al momento della definizione della)soluzione tecnica minima 
generale, individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti 
rispettivamente a: 

a) gli impianti di rete per la connessione individuando tra questi le parti che 
possono essere progettate e realizzate 4 cura del richiedente; 
b) gli impianti di utenza per la connessione 


21.2 La soluzione tecnica minima generale comprende la descrizione: 

a) dell'impianto di rete per laXeennessione corrispondente ad una delle 
soluzioni tecniche convenzionali’ di cui al comma 18.2, lettera f); 

b) degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano 
strettamente necessari al/ fine del soddisfacimento della richiesta di 
connessione; 

c) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell’impianto 
elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla 
realizzazione deglineventuali interventi di cui alla precedente lettera b)}; 

d) i dati necessarit per la predisposizione, in funzione delle particolari 
caratteristich&edelle | aree interessate dalla connessione, della 
documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle 
amministrazioni competenti elaborata a partire dalla soluzione tecnica 
minima generale, 


21.3 La soluzione tecnica minima generale deve, inoltre: 

a) nei casi di cui al comma 212, lettera c), essere accompagnata da una 
relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di 
particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e 
dell'impianto del richiedente; 

bj’ essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione 
degli interventi di cui al comma 21.2, lettere a) e b), al netto dei tempi 
necessari all’ottenimento delle relative autorizzazioni; 

c) | essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di 
cui al comma 21.2, lettera a); 
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21.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 21.2, lettera b), sono 
motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle 
caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento 
del sistema elettrico interessato. 


21.51 gestore di rete, nell’ambito della soluzione tecnica minima generale, può 
prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore \spazi 
ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell’impianto di 
rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di 
successivi sviluppi dell’impianto elettrico del richiedente, i medesimivsaranno 
ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso \ontrario, i 
medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete afronte di una 
remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla baserdi principi di 
trasparenza e non discriminazione comunicati dal gestore di reteall’ Autorità. 


21.6La soluzione tecnica minima generale deve essere elaborataYtenendo conto delle 
esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, alle esigenze di salvaguardia 
della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere 
limitazioni permanenti della potenza di connessione selle prevedibili condizioni di 
funzionamento del sistema elettrico. 


Articolo 22 
Soluzione tecnica minimevdì dettaglio 


22.1 La soluzione tecnica minima di dettagliovè la soluzione tecnica minima per la 
connessione elaborata in seguito all’éttenimento delle autorizzazioni per la 
connessione e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione 
esecutiva e le realizzazione degli 4mpianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, 
almeno: 

a) dall’elenco delle fasi dinprogettazione esecutiva degli interventi di cui al 
comma 21.2, lettere a)@b); 

b) dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione 
dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime; 

c) dai costi di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione; 

d) dai costi degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si 
rendano strettamente necessari per la connessione, ad esclusione degli 
interventi*selativi alla rete di trasmissione nazionale. 


22.21 costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d) non includono gli eventuali costi di 
bonifica dei siti. 


2231 costi dicui al comma 22.1, lettera c), non potranno discostarsi in aumento di più 
del 20%edei costi di cui al comma 21.3, lettera c), fatta eccezione per i costi indotti 
dalle modifiche della soluzione tecnica minima generale derivanti da condizioni 
imposte in esito alle procedure autorizzative. 
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Articolo 23 
Soluzioni fecniche per la cormessione diverse dalle soluzioni feeniche minime 


23.1 1 gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione 
diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni‘relative 
alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione.dì, cui al 
presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli 
corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete. 


TITOLO HI 
CONDIZIONI ECONOMICHE 


Articolo 24 
Condizioni economiche per la connessione di impianti dlimemati da fonti non 
rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento 


24.1 In seguito all’accettazione di una soluzione tecnica minima generale e 
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioniyil richiedente versa al gestore di 
rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica 
relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio. Tale 
corrispettivo è pari alla somma tra: 

a) 2.500 euro; 
b) il prodotto tra 0,5 euro/kKW e là potenza ai fini della connessione, 
fino a un massimo di 50.000 euro. 


24.2 Al momento dell’accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, il 
richedente versa al gestoredy/rete il corrispettivo di connessione, o parte di esso, 
con una delle modalità dixwersamento indicate dai gestori di rete nelle condizioni 
contrattuali di cui all’articolo 18. Tale corrispettivo è complessivamente pari ai 
costi di cui al commay22 1, lettere c) e dì), al netto degli eventuali interventi 
realizzati in proprio dal richiedente in base alle disposizioni di cui al comma 19.5. 


24.3 Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo di 
connessione all’atto di accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, 
prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente 
presenta, ‘su/richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di 
fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo di connessione non ancora 
versata. \La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la 
comnessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per 
la connessione di cui al comma 31.5 per cause imputabili al richiedente, ovvero 
néi casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al 
pagamento del corrispettivo di connessione. 
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244 In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute 
esigenze di bonifica dei siti, il sestore di rete ha diritto alla riscossione di una 
quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora 
sostenuti, al netto del versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi ché 
il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità 
della rete elettrica. 


Articolo 25 
Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti cindovabili 


25.1Il corrispettivo relativo alla elaborazione della soluzione tectiica’ minima di 
dettaglio, di cui al comma 24.1, è ridotto del 50%. Tl limite massimo indicato nel 
medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 50%. 


25.2 Il corrispettivo di connessione è pari al prodotto tra: 

a) il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui al comma 22.1, lettera 
c), al netto degli eventuali interventi realizzati in propio dal richiedente in base 
alle disposizioni di cul al comma 19.5 e il parametro=soglia di cui alla tabella 1 
allegata al presente provvedimento e 

b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di 
esercizio dell’impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità 
di cui al comma 18.2, lettera g). 


25.3 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime 
disposizioni di cui ai commi 24.3 e 24.4. 


Articolo 26 
Condizioni economiche per la connessione di impianti cogenerativi ad alto rendimento 
eteldtive verifiche 


26.1Il corrispettivo relativo allavelaborazione della soluzione tecnica minima di 
dettaglio, di cui al comma*24.1, è ridotto del 20%. Il limite massimo indicato nel 
medesimo comma è corfispondentemente ridotto del 20%. 


26,2 Il corrispettivo di connessione è pari al prodotto tra: 
a) i costi di cui.al, comma 22.1, lettera c), al netto degli eventuali interventi 
realizzati in'proprio dal richiedente in base alle disposizioni di cui al comma 
195 e 
b) il rappaîto\tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di 
esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità 
di cui abrcomma 18.2, lettera g). 


26.3 NelCeaso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi ad alto 
rendimento, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE: 
a) all’atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui 
all’articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati 
di progetto dell’impianto o delle sezioni che lo costituiscono; 


— ll — 


22-8-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 196 


b) annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all’articolo x 
comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi.3 
anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 4, commi 4.1 e$4,2, 
della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo. delle 
sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciaseufto dei 
successivi 3 anni solari, qualora, per almeno una sezione, non sia soddisfatta a 
consuntivo la condizione di cogenerazione ad alto rendimento \di)cui alla 
deliberazione n. 42/02, il richiedente versa al gestore di rete: 

- il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 24.1 e il 
corrispettivo di cui al comma 26.1; 
- il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al Comma 24.2 e il 
corrispettivo di cui al comma 26.2 
1 gestori di rete versano tali differenze nel Conto per‘nuovi impianti da fonti 
rinnovabili ed assimilate di cui all’articolo 54, commas84.1, lettera b), del TIT. 


26.4 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano) applicazione le medesime 
disposizioni di cul al commi 24.3 e 24.4, 


TITOLO IV. 
PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, INDENNIZZI AUTOMATICI, REALIZZAZIONE IN PROPRIO 
DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE 


Artitoto 27 
Priorità di trattamento per le richieste di toimessione di impianti da fonte rimnovabile e 
cogeneralivi ad alto rendimento 


27,1 Nello svolgimento delle attività relative all’erogazione del servizio di connessione, 
il gestore di rete esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti 
di produzione di energi&acelettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto 
rendimento. 


Articolo 28 
Indenmnizzi automatici 


28.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel 
tempo indicato dal gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui 
all’articolo»18, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili 
al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo 
automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno di ritardo. 


28.2 Qualora la messa a disposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio non 
avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle modalità e condizioni 
contrattuali di cui all’articolo 18, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o 
cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un 
indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno di ritardo. 


— 2 —- 


22-8-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 196 


28.3 In caso di superamento dei tempi di realizzazione dell'impianto di rete per la 
connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, il gestore di 
rete versa al richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di 
connessione e: 

a) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato ch] 
numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel casoin 
cui detto rapporto sia minore 0 uguale a 0,1; 

b) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il 
mumero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato 
per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 
0,1 e minore 0 uguale a 0,5; 

c) 0,2 nel casoin cui il rapporto tra il numero di giorm corrispondenti al ritardo 
accumulato e il numero di giorni corrispondenti al4citàto tempo di 
realizzazione risulti maggiore di 0,5. 


Articolo 29 
Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali 
interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti 
rimovabili e cogenerativi ad alto rendimento 


29.1 In caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
e cosenerativi ad alto rendimento, il gestore dì rete, previa istanza del richiedente 
all’atto di accettazione del preventivo ai sensirdel comma 19.5: 

a) è tenutoa consentire al medesimo(riéhiedente la realizzazione dell'impianto 
di rete per la connessione; 

b) può consentire al medesimo richiedente la realizzazione degli eventuali 
interventi sulle reti elettriche esistenti, fatte salve le esigenze di sicurezza e 
la salvaguardia della continuità del servizio elettrico. 


292Gli impianti di rete per laXconnessione realizzati dal richiedente sono resi 
disponibili, a titolo gratuito, \al gestore di rete per il collaudo e la conseguente 
accettazione, I predetti impiafiti devono essere accompagnati dalla documentazione 
tecnica, giuridica ed dautorizzativa connessa all’esercizio e alla gestione dei 
medesimi. I costi inerénti)il collaudo sono a carico del richiedente. 


29,3 Nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio 
dell’impianto divrefe per la connessione, il corrispettivo di connessione è pari a 
Zero. 


29.4 Nel caso di impianti da fonti rinnovabili e nel caso in cui il richiedente si avvalga 
della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il 
gestore di rete versa al medesimo un corrispettivo pari al parametro-soglia di cui 
alla-tabella 1, secondo quanto previsto dal gestore di rete nelle modalità e 
condizioni contrattuali di cui all’articolo 18 ed in un periodo non superiore a 5 anni 
dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio. 
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Articolo 30 
Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per fa connessione 
di impianti alimentati da fonte rinnovabile 


30.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60/&iorni di 
ritardo nella messa a disposizione del preventivo, ovvero della soluzione.tecnica 
minima di dettaglio, l’Autorità può avviare la procedura sostitutiva) prevista 
dall’articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo m,387/03, con 
modalità analoghe a quelle previste nel comma 16.2. 


30.2 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 giorni 
di ritardo nella realizzazione della connessione, 1° Autorità può avviare la procedura 
sostitutiva prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera f-bisxdel decreto legislativo 
n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel coma 16.4. 


PARTE V 
DISPOSIZIONI FINALI 


Articolo 31 
Disposizioni finali 


31.I Fermo restando quanto previsto al Conìma 31.2, il preventivo accettato dal 

richiedente cessa di validità qualora il'imedesimo soggetto non comunichi al gestore 

di rete l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia 

elettrica entro: 

a) 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel 
caso di connessioni in bassa tensione; 

b) 12 (dedici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel 
caso di connessioni inmiedia tensione; 

c) 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, 
nel caso di connessibni in alta e altissima tensione. 


31.2 Nel casi In cul 1 términi di cui al comma 31.1 non possane essere rispettati a causa 
della mancata Conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza 
maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente, al fine 
di evitare la decadenza del preventivo accettato, è tenuto a darne informazione al 
gestore direte e all’ Autorità. In questo caso il richiedente è tenuto a trasmettere al 
gestore ».dì rete e all’Autorità, con cadenza periodica di 60 giorni, una 
comunicazione recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell’iter per 
la connessione. 


31.3 II mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell’applicazione 
delle disposizioni di cui ai commi 25.1, 25.2, lettera a), 26.1 e 29.4 trova copertura, 
su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e 
assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT, 
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31.4 Nel caso di impianti ibridi, al fine del rispetto dell’articolo 8, comma 6, del decreto 
legislativo n. 387/03, si applicano le medesime modalità di verifica, in quanto 
applicabili, e gli effetti di cui all’articolo 12 e al comma 26.3 estesi a cinque anni. 
A tal fine il richiedente trasmette al GSE e a | gestore di rete le informazioni 
necessarie. 


31.51 rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il richiedente al.fini 
dell’erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto 
per la connessione, Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di’cui al 
presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell’împianto 
per la connessione, nonché per l’interoperabilità tra il medesimare V'impianto 
elettrico che si connette. 


Tabella 1 


Parametri per la determinazione della soglia per lèrinnovabili 
Connessioni in alta e altissima tensione 


Ple 100 KE/km 


(parametro per linea in cavo) (fino à un’ massimo di 1 km) 
Pla 40 k€E/km 
parametro per linea aerea finoyà un massimo di 1 km 


Per composizioni miste (sia linea aerca che linea in'cavo) il valore massimo di 1 km è 
da intendersi una sola volta per l’intera linea. 1 contributi alla soglia saranno determinati 
in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea 
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DELIBERAZIONE 24 luglio 2008. 


Disposizioni relative allo svolgimento del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia-èlettrica e il gas 
3 agosto 2007, n. 208/07, per la riforma dei meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di/aggiornamento 
del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso (CCI). (Deliberazione ARG/gas 100/08). 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Nella riunione del 24 luglio 2008 
Visti: 


e lalegge 14 novembre 1995, n. 481, 

e ildecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

+ lalegge 3 agosto 2007, n, 125 di conversione del decreto lesge 18 giugno 2007, n. 
73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia. 
di liberalizzazione dei mercati dell’energia; 

e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ST ottobre 2002; 

e la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: | Autorità) 
22 aprile 1999, n. 52/99; 

e la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 {di seguito: 
deliberazione n. 195/02), come successivamente modificata e integrata; 

e la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: 
deliberazione n. 207/02); 

e la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: 
deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata; 

e la deliberazione dell’ Autorità 29/dicembre 2004, n. 248/04; 

e la deliberazione dell’ Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione 
n. 134/06) come successivamente modificata: 

e la deliberazione dell’ Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 
n. 79/07), 

e la deliberazione dellbAutorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione 
n. 208/07), 

e la deliberazione, dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/gas 52/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 52/08); 

e il documente»per la consultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07, recante 
“Servizio Ti» maggior tutela: criteri per l’aggiornamento delle condizioni 
economichèedi vendita dell'energia elettrica”; 

e il documento per la consultazione 28 maggio 2008, atto n. 14/08, recante 
“Revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del 
gasnnaturale e criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di 
fornitura” (di seguito: documento per la consultazione 28 maggio 2008). 


Considerato che: 


è con la deliberazione n. 195/02, l’Autorità ha modificato il previgente regime di 
aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima gas, 
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e conla deliberazione n. 134/06, come recepita e modificata dalla deliberazione n. 
79/07, a fronte di un imprevedibile e persistente aumento delle quotazioni dei 
prodotti energetici non adeguatamente intercettato dalle allora vigenti modalità di 
aggiornamento, l'Autorità ha, tra l’altro, integrato e modificato, con effetto dal 1 
luglio 2006 sino al 30 giugno 2008, le modalità di acgiornamento delle condizioni 
economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 195/02, 
prevedendo, in particolare: 

- — l’introduzione di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa (di seguito: OF) 
all’interno del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione 
all’ingrosso (di seguito: CCI) di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 
138/03 (comma 1.3.1, lettera a); 

-  l’integrazione degli intervalli di applicazione del parametro a/fche garantiva. 
variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75% 
qualora le quotazioni medie del Brent ricadessero al di faùgri dell’intervallo 
compreso tra 20 e 35 dollari/barile), con l’introduziohe’ di un ulteriore 
parametro È che porta al 95% la variazione della componente materia prima, 
per medie del Brent maggiori o uguali a 60 dollari barile (comma 1.3.1, 
lettera b), 

- la verifica, da compiere entro lo stesso 30 giugno 2008, delle condizioni per 
l'estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui ai due 
precedenti alinea (comma 1.3.2); 

e con la deliberazione n. 208/07, al fine di daré ‘attuazione alla legge n. 125/07, 
l’Auterità ha avviato un procedimento per l'eventuale modifica dell’attuale assetto 
delle tutele in materia di condizioni econoîiche di fornitura del gas naturale ai 
clienti finali; 

e conla deliberazione ARG/was 52/08, I Autorità: 

- — ha prorogato al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del comma 
1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02; 

= ha abrogato il comma 1.3.2“*della deliberazione n. 195/02, in conseguenza 
dell'opportunità che la verifica delle condizioni per l'eventuale ulteriore 
proroga dell’applicazione, delle predette disposizioni fosse effettuata 
nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07; 

e con il documento per lactonsultazione 28 maggio 2008, che si inquadra nel 
predetto procedimento, I*Autorità ha illustrato i propri orientamenti su una riforma 
organica dell’assetto (delle tutele dei clienti finali attualmente contenute nelle 
deliberazioni n. 207/02, n. 138/03 e n. 195/02; e che in particolare, tale riforma 
dovrebbe comportare; 

- la revisioffe, dell'ambito e delle modalità applicative delle condizioni 
economighe di fornitura, a partire da una data non anteriore 1° 1 ottobre 2009, 
con pafticolare riferimento: 

i. all'obbligo di offerta di dette condizioni ai clienti finali domestici con 
consumi annui inferiori a 200,000 Sme annui; 

ii. \ all’obbligo di applicazione di dette condizioni ai clienti finali che non 
hanno mai esercitato la loro idoneità, al fine di limitare tale tutela ai 
soli clienti finali domestici con consumi annui inferiori ai 200.000 Sme 
annui; 
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il. all'esigenza di introdurre meccanismi di tutela per i clienti finali (not 
domestici e domestici) con consumi superiori a 200.000 Sme annui 
diversi da quelli di cui alle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03; 

iv. all’esigenza di definire la nozione di cliente domestico, al fine) di 
risolvere alcuni problemi interpretativi, 

e la modifica dei parametri di indicizzazione del CCI], a partire dall'1 ottobre 2008, 
prevedendo almeno: 

- l'inserimento del QF nella quota indicizzata; 

- il ribasamento dell’indice I; al luglio 2008; 

- — la rimozione della soglia di invarianza; 

- Ll’introduzione di una periodica verifica dei medesimi parametri; 

e le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato: 

— una sostanziale convergenza, sia sugli obiettivi perseguiti, sia su alcuni degli 
orientamenti posti in consultazione, quali la rimozione della soglia di 
invananza e l’introduzione di una verifica periodica dei parametri di 
indicizzazione del CCI in attesa che si forminò nel mercato all’ingrosso 
significativi riferimenti di prezzo; 

-  l’esigenza di compiere ulteriori apprefondimenti — anche mediante 
l’istituzione di appositi gruppi di lavore:con i soggetti interessati — su altri 
interventi prospettati, ad esempio .l’iserimento del QF nella quota 
indicizzata, il ribasamento dell'indice A, la definizione della nozione di 
cliente domestico; 

- la conseguenterichiesta di posticipare all'anno 2009 i predetti interventi; 

e le misure illustrate nel documento pera consultazione 28 maggio 2008, essendo 
volte a realizzare una riforma organîea dell’assetto delle tutele per i clienti finali, 
costituiscono un intervento unitario, con [a conseguenza che l’approfondimento di 
alcuni profili richiede di riconsiderare l’intervento nel suo complesso. 


Considerato inoltre che; 


e a partire dall] gennaioY2008, Platt's Ollgram Price Report pubblica, oltre alle 
quotazioni mensili GIFYMed Basis del gasolio 0.2 (di seguito: quotazioni gasolio 
0.2), le quotazionistitensili CIF Med Basis del gasolio 0.1 {di seguito: quotazioni 
gasolio 0.1), in relazione all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 settembre 2001, n. 395 che, recependo la direttiva europea 99/32/CE 
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, prevede 
utilizzo, a-xpartire dall1 gennaio 2008 del gasolio con tenore massimo di zolfo 
non supertere allo 0.1% in massa; 

e a partire»dall’1 gennaio 2009 non saranno più pubblicate da Platt's Qileram Price 
Repert le quotazioni gasolio 0.2 e pertanto, dall’aggiornamento per il trimestre 
aprile — giugno 2009 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per 
clienti in regime di tutela che fa riferimento ai dati del periodo giugno 2008 — 
febbraio 2009, non saranno disponibili per il calcolo dell’indice lt. 
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Ritenuto che: 


e sia opportuno continuare l’attività istruttoria del procedimento avviato con 
deliberazione n. 208/07 approfondendo i profili di criticità emersi dalla 
consultazione, anche al fine di pervenire alla definizione di una disciplina organica 
ed unitaria dei meccanismi di tutela dei clienti finali del sas naturale e dei criteri di 
aggiornamento del CCT, e che sia opportuno adottare tale disciplina nel successivo 
anno 2009 entro termini che assicurino tempi adeguati per la negoziazione dei 
contratti di compravendita all’ingrosso; 

# sia opportuno che i predetti approfondimenti siano svolti anche ‘mediante 
l'istituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentati degli esercenti la 
vendita al dettaglio e all’ingrosso; e che nell’ambito di tale sruppo.di lavoro 
vengano valutate, tra l’altro, le modalità di sostituzione nel calcolo\dell’indice dei 
prezzi di riferimento I; relativo al gas naturale, di cui al coîma 1.2 della 
deliberazione n. 195/02, delle quotazioni gasolio 0.2 con le quotazioni di gasolio 
0.1, così come pubblicate da Platt's Gilgram Price Report: 

@ sia necessario prorogare, per un periodo adeguato alle predette finalità, l'efficacia 
del comma 1.3.1 della deliberazione n. 195/02, senza procedere, fino ad allora, ad 
alcuna modifica di singoli parametri della vigente disciplita 


DELIBERA 


1. di prorogare sino al 30 settembre 2009 il periodo/di applicazione del comma 1.3.1, 
lettere a e b, della deliberazione n. 195/02, 

2. di conferire mandato al Direttore della Dirézione Mercati di istituire un eruppo di 
lavoro, composto anche eventualmente da tTappresentanti degli esercenti la vendita 
al dettaglio e all’ingrosso, al fine di svolgere nell’ambito del procedimento 
n. 208/07 gli approfondimenti nei termini di cui in motivazione e, in particolare, 
acquisire elementi volti a: 

a. individuare soluzioni alle/criticità segnalate circa le modalità applicative 
della disciplina illustrata nel documento per la consultazione 28 maggio 
2008; 

bb. valutare le differenti=modalità di sostituzione nel calcolo dell’indice dei 
prezzi di riferimento 1, relativo al gas naturale, di cui al comma 1.2 della 
deliberazione m495/02, delle quotazioni gasolio 0.2 con le quotazioni di 
gasolio 0.1, cosiseome pubblicate da Platt°s Qileram Price Report; 


3. di pubblicare sulla»Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 
dell’ Autorità (Www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in 
vigore dallaVata della sua prima pubblicazione. 


Città, 24 luglio 2008 
Il presidente: ORTIS 
08405916 


ALFONSO ANDRIANI, redattore 


ITALO ORMANNI, direttore . 
DELIA CHIARA, vice redattore 


(G803177/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 
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